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الإهداء 


وَلَدِي مط ل : 
قَرَأْتْ ليك َه اله وَأَنْتَ مَسْتَفيلَ الام السابع من عُمْرك فأعجَبقك. وَرُحْتَ 


- 0 


تَقِصُّهَا على أَقَرَانكَ الصَّعَارِ لِيشَارِكُوكَ في الإِغْجَابٍ بهَا. فَأَعَدْتَ إِلَ ذَاكرَتِي عَهْدَ 


طُفُولي الفكروفه انام كنت ضقن ِل أَمْالٍ هَذهِ القصّة بِشَوْق وَشَعَفٍ 


وَذدَكَرْتُ - إِلَ هَذَا - حَاجَة الْأَطْقَالٍ إل كُتْبٍِ سَهْلَةِ تُحَبّبٌ إِلَيْهمْ الْقَرَاءَةٌ 
وَتَدْقَعُهُمْ إلى الاسْتِرَادَ ة مذْهَاء فَتَشَرْتُ لَهُم هَذِهِ القصّة الْمُمْتِعَة لِيَقرَأَهَا كبَارُهُم 


وَيَقُصَّهَا البَاءُ على صِغَارِهِمْ. 


ُرَابكَ أَمْدِي هَذِهِ القصّةٌ وَمَا يَتْلُومَا منْ قصّص! 


كامل كيلاني 
ديسمير سنة ١937‏ 


كتَابُ «ألْفٍِ لَيْلَة وَلَيلَهَه منْ أُنْفس الدَّخَائر الْأَدَبِيّه وَلَهُ أَكَنٌ كبيرٌ في نَدْمِيّةِ خَيَالٍ الْكَذيرِينَ 


مِنْ مُفَكرِي الشّرْقٍ وَالْعَرْبء وَلَكنه - عَلَى نَفَاسَتِهِ الى لسايينا حو د 
الْعنَايّة في الشَرْقٍ» وَلَعَلَ إِهْمَالَهُ عنْدنَا رَاجِعٌ م إلى أَسَْا َك 


0 3 
0: 
8 
5 


ره > 


)١(‏ ركاكةٌ الأَسْلُوب في أككْر قصّصه. 
0( ضَعْفُ الْكَيَالٍ وَسْهْفَه في القَيلٍ مِّْهَا. 

() عدم تَحْلِيَتِهِ بالصّوَرِ التي نْجَي أَعْرَاضَهُ وَمَعَانِيَُ كما يَفْعَلُ الْفرِنْجَة. 
وَلَماكَانَ أَطْفَالْتَا في حَاجَةِ إلى كُتْبٍ عَرَبيّة تحَببُ يهم المَُالعَة وتَجْعَلهُمْ يُقبلُونَ ليها 
موك وو بو و لور َكَرَعْتُ في تَشْر طائقة 

لِحَةِ منَ الْقَصَصٍ الْمُخْتَارِ مِنْ «ألْفِ لَيْلَةِ وَلَيلَهَ وَكَيْرمَاه وَقَدْ عُنِيتُ بِاخْتِيَارٍ الصّوَرِ 
0 بِاخْتَِارِ اْقصّصٍء بَاذِلَا كُلَّ مَا في وُسْعِي في انْتَِاءِ أَسْهَلٍ الْأَمَالِيبٍ الْعَرَبِيّ التي 
فْهَمُهَا الْمُبْتَدِئُ بنَفسِهء أو مَعَ قَلِيلٍ منَ الشّْح الَّذِي تكله إلى حَضَرَاتٍ الْمُعلّمَ أو الآباء. 


السَّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


ال ا فون نرق 0 5900 0 00 
وَلعَلَّ خَيرَ ما يَقُومُ به الْمُدرّسُ لِلطَّالِب المُبَْدِيءٍ - لِتَقُويته في الْإِنْمَاءِ ‏ أَنْ يَتَخدَ مأ 


900 . لج 1 لياه م ماد ولو و مان 2 #يس رقشر هد 90م ره 
تال هَذِهِ القصّة الْمشَوقَة وَسيلَةٌ إل الْمُحَادَنَاتِ باللَعَةِ الْعَرَبِيّة كْمّ يَحْتِمَهَا بتَكِيفٍ 
الطّالِبٍ صَوْعٌ مَا فَهمَهُ في عِبَارَةِ عَرَبيّةِ وَاضِحَة. 


0 41 2 ع 5 مع 000000 5 1 ًْ 5 وورظكر 2ه اه 

هَذِهِ الطريقة هيّ أَوَّلُ مَرَاتبٍ الإنشاءء وَفي هَذِهِ القصّص عبر يُمَكِنْ الْمُعَلَمَ أن يَسْتَخلِصَهًا 
0 ا 100 ا خاو ليد لي ل 

بِسُهُولَة لتلاميذه؛ وَلَيْسَتْ حَاجَة الْبَنَاتِ إِىَ هَذَا النؤع منّ القصّص بأقَلّ منْ حَاجَة الْبَنِينَ 


200 


وَفْقَنَا الله إل الْخَير وََلْهَمَنَا الرْشْدَ وَالسَّدَادَ 


)١(‏ الْهِنْدِبَانٌ الْحَمَّا 
كَانَّ بِمَدِينّةِ «بَعْدَاكَه - في رَّمَنِ الْخَلِيقَةِ «مارونَ الرَّشيدِ» - حَمَّالٌ فَقيرٌ اسْمُهُ «الْهندِبَان. 
قفي ذَاتِ يوم ذم منْ أَيّامِ الصَّيْقِه جَلّسَ «الْهِنْدِبَانٌ تَحْتَ قَضْرِ عَالٍ تُحِيطٌ به حَدِيقَة 
كيل شاي من قناء لشت يق أن أنيكة النسن: والحد الشويدة وو عات إلى بكافنه 
جِمَلَهُ | لتّقيل. 
فَسَرَى إِلَيْهِ منَ الْحَدِيقة يقة نَيسِيم لَطيفٌ حَمَلَ إِلَيْهِ وَائِحَةَ الْأَزْمَار الْعَطِرَة وَهَبَّتْ عَلَيْه 
حَمِن فاحية لمحن حك زاكهة الشواء اللذفةه والأطومة الشوية: 
وَسَمِعَ «الْهِنْدِبَادُ» الطَيُورَ تُعَرّدُ ‏ عَلَى الحتِلانٍ أَنْوَاعَهَا - فَؤْقَ الْأَشْجَّارء كَمَا سَمعَ 


أَصْوَاتَ الْغنَاءِ وَأَنْعَامَ الْمُوسِيقَى الْمُطْربَّة في ذَلِكَ الْقَضْرء فَخْيّلَ إِلَيْهِ أنَّ أَصْحَابَهُ في عرس 
)١(‏ صَاحِبٌ الْقَضْرِ 


وَذَهَبّ «الّْهِندِبَانه إل أَحَدِ الْحَدَم َرَآهُ لايسًا أَيْهَى الْمَكَابس وَأَحْسَنَهَاء وَلَمَّا سَأَلَهُ عَنِ اشم 


ا ع 


صَاحِبٍ هد الْقَمْر ليع قَالَ لك انكام مَدْهُوشًا: «كيف تَسْألَ هَذَا السّوَّالَ؟ في 557 


كُلّهَا مَنْ يَجْهَلُ «السَّنْدِبَادَ الْبَحْرِيّ» - صَاحِبٌ هَذَا الْقَمْر - الَّذِي مَكَدَثْ شَهْرَتة الآقاقّ 
باأذعيرة : الجقانية عت المطرة كران حافت التنياق 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


(5) شَكْوَى الهندبادٍ الحمّالٍ 


0 2 عونت وم “او د ا 2 را عا مركا 4د ات 
كم قات الخمال إلى مكائه فَكَلَس يُفكد ق :هذا النعيةء وكان كخروًا ما انم الناس يَتَكَددُون 
م ثَالَهُ جا 1 لسندِيَان» من دَرْوَة طائلّة. 


وَنَظَرَ «الْهِنْدِبَادٌ الْحَمَّالُه إلى جَمَال الْحَدِيقة وَفَخَامَة الْقَمْر وَوَفْرَةِ ما يَحُويه منْ 


.- 


3 


ينف “مد ينه ري د ل ا لو ب ان د و 50 رم ا حا د ا 20 
غنى ونعمة, وَرَأَى مَا هىّ فيه من بؤؤس وشقاءع فصّاح غاضيا: «سيكاتك رَبَى تغتى 
هممة وه 3 و 0 


22 و 22 ا 0 0 54 4 : 1 
مَنْ تشاءء. 9 مَنْ تشاءء وَتعز مَنْ تشاء. وَتَذل مَن تشاء. فانا اتحمل الَهُمُومَ وَالالام» 
3 


وَأقَابِي الْمَتَِعبَ وَالْأَُوَالَ لِلْحُصُولٍ عَلَى قوتي وقوت عِيَالِيء بَيْنَمَا يَنْعَمْ «السّنْدِبَانُ يهَذَا 
الْقَضْرِ الْفُخم وَمَا يَحْوِيهِ منْ تَرْوَةِ وَنَحِيم, 


ص 3 عد بي “نين 


حَتَى اسْتَحَق هَذْهِ النْعْمَة؟ وَمَاذَا فَعَلَتٌ أَنَا حَتّى كُتب عي هَذَا الشقَاء؟ 


32 


موت قا ال جا جو 16 اه ال ار 00 
دون ان يَتَكيدَ اى عناء! فمّاذا صنع «السندياد» 


3ه 00-0 5 2 
أأضبح في تَعَبٍ دَاْمٍ أعيش شقيًا وَقَدْ رَادَ حملي 
وَغَيْرِي سَعِيدٌ ‏ بلا شقوّة -2 وَمَا حَمَلَ الدَّهْنَ يَوْمَا كَحِمْلِي؟» 


- 


مر ا 0 ربا م الود 2 ه 2 
وَيَيْثَمَا «الهندبَاد» مستغرق في إذ خْرَجَ منّ القضر خَادِم يَدْعُوه إلى مَقابَلَة 


ََ لاد مور مف د اه 2 7 م 
ن «السنديّاك» قد سَمعٌ - يلا شك - كل ما 


15 
5 
34د 

١6 

5 5 


1١ 


تمهيد 


3 


قَالَ فَاممتَدَرَ إلى الْحَا دم مُحَاواَ 
خائفا يتَوَعمْ الشى: 


نْ يُلِتَ مِنْ يده فَلَمْ يَسْتَطعْ إِلَ ذَلِكَ سَبِيلَاه فَدَهَبَ مَعَهُ 


(8) في حَضْرَّة السُندياد 


وَشَاو الككال قفة مَعَهُ حَنَى بلع غزقة : تماق روا كاده كرت كا لون طبن اللطلعمة 
َالْأَْربَةِ وَالفاكمّة وَالذَقَلِء وَرَأَى جَمَاعَةٌ منْ سَرَاةِ الْقَوْم كُمَا رَأى في صَدْرِ الْمَجْلِس 
رَجُلَاَ حَسَنَ الصُورَة جَلِيلٌ الْقَدْر مَهِيبَ الطُلعَة وَقَدْ بَدَا في | لخيته | الشَيْتُء فَعَرَفَ أَنَهُ 


«السَندِبَانُ صَاحِبٌ الْقَمْ فَسَلُمَ عَلَيهِم 0 من شد 
إِلَيْهِ «السّنْدِبَانُ» وَقَرَبَهُ منْهُ حَنَّى أَذْهَبَ عَنْهُ حَوْفَهُ واه هُ 
مَسَألَهُ «السَنْدِبَانٌ الْبَخْرِي» عَن اسمه وَصَنَاعَْتِه م م قَالَ لَه «اعد على الآ 


3 


دو 5 
تقوله حون نكن ترات تكن مشاه 


هَنَالِكَ ارْتَيَكَ َبَكَ «الْهنِيبَاك الْحَمَّالُ وَيَدَتْ عَلَيه دَلَائِلٌ الع ثم قَالَ لَهُ 
فَقَنْ فَعَني ند من الْفَقَر وَمَا أكابدة منّ الْمَتَاعبء ِل التَّقُوُه بِمَا قَلْتُء فَتَحَاوَرْ 


عَنّ إشاءق: و19 تؤاكذى يقا قرط منى!» 
فَقَالَ لَهُ «السَّندِبَائُه: «إِنّي لا أَريدُ أَنْ أَوَاخِدَّكَ بِشَيْءٍ مما قَلْتَ َإنّمَ أَشْفَقتُ عَلَيْكَ 


1 


وَدَقَيْتُ لك وَقَدْ صِرْتَ لي - من اقم - حا وَصَديقاء ولتي أريد أ نْ أَبَيْنَ لك حَقيقَةٌ 


ل مَا عَلِقَ بِذِهْنِكَ مِنَ الْوَهُمء فَقَدْ هظَتَنْتَ أَنَّ هَذِهِ الَروَة الطّاكة قَدْ 
جَاءَثنِي دُون مَشَقّة أو تاءء مع أَنَنِي لم أحْصّل ليها ا بعد أن قَاسَيْتُ من الْمَصَاعِب 


ديه يد وا و مركا 6 2-8 
وَلَاقَيْتُ منّ الْأَفْوَال ما يَعْجِرُ عَنْهُ الوَصف. 


وَسَأُقصّ عَلَيْكَ م مَا حَدَتَّ لي في أَُسْفَارِي | لسَيْعَةء وَمَا تَعَوََضْتٌ لَهُ منّ الْمَهَالِك وَالْمَخَاطِرٍ 


التي تشَيبٌ من مَوْلَا الْولْدَانُ لِتَدْرِكَ بتَفسكَ مقَدَارَ ما 0000 الْمَتَاعب حَتَّى وَصَلْتُ 
0 هَذْهِ ه السّعَادَة ة الّتي تراه تكن ا 


1 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 
أسئلة 


أتينا بهذه الأسئلة لتكون نموذجا لحضرات المدرسين ينسجون على منواله فيما يلي: 
(س١)‏ ما اسم الحمال؟ 
(س؟) في أي بلد كان يقيم؟ 
(س") في زمن أي خليفة؟ 
(س4) ما اسم صاحب القصر؟ 
(س68) ماذا قال الخادم حين سأله الحمال عن اسم صاحب القصر؟ 
(س56) ماذا قال الحمال حين رأى فخامة القصر وجمال الحديقة؟ 
(س١8)‏ ماذا رأى الحمال في غرفة السندياد؟ 
(س86) كيف سلم عليه الحمال؟ 
(س9) كيف قايله الستدياد؟ 
(س١٠)‏ هل وصل السندياد إلى هذه الثروة الطائلة بلا عناء؟ 
(س١١)‏ من الذي ظن ذلك؟ 
(س؟١)‏ ومن الذي بين هذا الخطأ؟ 
(س؟١)‏ اكتب خلاصة وجيزة لهذه القصة. 


1 


الرحلة الأولى 


على ظهر حُوت 


كَانَ أبي مِنْ كيار تجار «بَغْدَاَه» فَلَمّا مَاتَ رك لي تُذوة لك 0 


طَايَهًا - فَأَخَدْتُ أَنْفق على نَفبِي وَعَلَى أْصْحَابِي - عَنْ سَعَةِ - مِنْ هَذَا ْمَل الي لم 
لوس أن عَنَاءِء وَظَلِلْتْ عَنَى ذَلِكَ مُدَةَ طويلةٌ : من الذكنه كو أن لديو عوافت 


 #‏ لخر مر 


اخ دمر 


م اث من فلتي - كات ذم - قرأئك ملل لم ينق بن |4 القزيل. وَعَلِمْتُ أَنَنِي 
- إذَا هظلِأتُ على مَذِهِ الَحَالٍ - ضَاعَ كل مَا أَمْلِكُء وَكانَ 0 وميم 
اضْطُرِرْتٌ إل سُوَالٍ الئّاس. فَجَرْعْتُ منْ هَذِهِ الْعَاقبَةِ السَّيّكّة وَقلْتُ لتفيي: «إنَّ الْقَقَوَ 

فآخر آيَام الإثشان حت وَاحْفمال ذل الشؤال ياك لرضاة تقش الكري. 0 


مفْتَاح الفقر» وَذَكَرْتْ تِلْكَ الْحِكْمَةٌ الصَادقَةٌ لكي يَقَولْهَا النَّاسُ: «مَنْ لَمْ يَرْكُبِ الأَهُوَالَ 
وب للدي تتردد عي لشي وَيعْتْ كل مَا بَقِمَ بَقِيَ لَدَيّ مِنْ مَتَاع وَاشْكَرَيْتُ بِتَمَنه 


3 


بَضَائِعٌ أَتّحِرُ فيهًاء يماقاة تلع جقادز ون التقار. ون رين اننا على ارطلة 
إلى مَدِينّة «الْبَمْرَة» حَيْتْ أَقلَعَثْ بنَا سَفِيئَة كبيرَة, وَسَارَتَ في طريق الْخَلِيج الْفَارِسِي. 


(9) ذَُوَارٌ البَحْرٍ 

وَكَانَتْ هَذْهِ هيّ وَل رخلّة إيء فَلَمْ كن افك الحكة كدي :افارانين د وات اقلت مد وق 

قَلِيلٍ منّ الزَّمَنِ م أت هوا اْبَْرٍ - بَعْدَ َِكَ - وَعَادَت إِِ صِْتِي. 
وَظَلْتِ السَّفينَةٌ سَايْرَةَ بِنَا منْ جَزِيرَةِ إل جَزِيرَةء وَمِنْ بَلَدِ إِلَ بَلَدِه وَنَحْنْ تَبِيعٌ 


وه ده عه 


وَتَشْتَرِي في كُلَّ مَكَانِ ا 


() على ظَهْرٍ حُوتٍ 


سدةة ل 


وَبَيْنَما نَحْنْ سَائِرُونَ في عُرَض الْبَحْر إِذْ لاحث لَنَا جَزِيرَة صَعِيرَةٌ مُرْتَفْعَةٌ عَنْ سَطْح 
الْمَاءِ قَاقَتَرَبْنَا متها وََرَلَ ها بض الدَجّارٍ ‏ وََرَتُ مَعَهُمْ - وَيَقِيَا على هَذهِالجَزِيرَة 


رَمَنَا وَنَحْنُ تَلْهُو وَتَلْعَبُ حَنََى جَاءَ وَقث الْعَدَاءِ فَأَتَيْنَا بحْشْبٍ من السَّفِينَة وَأَوْقَدْنَا يهَا 


هه :مه 


تار لِنَطْبْحَ علَيُهَا طَعَامَنَه وَكَمْ نَكَد نُوقدُ تار حَنّى امت ث بنا الْجِيرَةٌ اهارا عَنيف. 


فَصَرَحْنَا مِنَ الْفَرّعِ وَالرّعِْ وَصَاحَ بِنَا رُبَانُ السّفيئّة: «أَنْجُوا بِأَنْفْسِكُمْ قَبْلَ أنْ يَحْلَّ بِكُمُ 


ع 


وَلَمْ يكذ يْيَمُ قَوْلَة د حَتَى غَاصَتٍ الْجَزِيرَ ماق الشف هذه ذا جدّةء فَأَسْرَع إلى 


(4) حَقِيقَةٌ الْجَزِيرَة 


2 2 7 


وَلَمْ تَكْنْ هَذْهِ جَزِيرَةَ - كُمَا حَسِبْنَا - بَلْ حُونًا هَابِلا منْ حِيتَانِ الْبَحْرِ كَانَ نَائِما عَلَى 
سَطْح الْمَاءِء فَلَمّا أَوْقَدْنًا عَلَيْهِ النَارَ أَحَسّ الْحَرَارَةَ فَاسْتَيْقَظ منْ نَوْمِهِ وَعَاضَ في الْيَحْر 


- 
من ره 1 


فَنَحا مَنْ نَجَا وَغَرِقَ مَنْ غَرِقَ. 


(6) كَيْفَ نَجَوْتْ مِنَ الْعَرَقِ 
لس ا اله ال م 


أت 86 2064 ا 


ون نلم فقي خا هذ جا : لجلا اي 


1١ 


الرحلة الأولى 


وَرَأَيْتْ السَّفِينَةَ تَحْتّفي عَنْ نَاظري. وَقَدْ أَصْبَحْتُْ تَحْتَ رَحْمَةِ الأمْوَاجٍ الْهَائَحّةَ 
ارق يُهَدَدنِي في كُلْ آخطة. 

وَلَمّا أَظْلَمَ اليل أذ يَْْتْ بِالْمَلَاكِء وَلكتِي لم أَيْنَسْ رَهْمَ مَا حَلَ بي مِنَّ التَعَبٍ 
وَالْخَوْفٍِ َبَقِيتُ على هَْهِ الْحَالٍ طول الَيْلِء حَتى إِذَا أَصْبَحَ الصّبَاحُ َدَقتنِي الأمواجُ إل 
شاطئ جَزِيرَةِ عَالِيَةٍ فيها أشجّارٌ مُطِلَّةَ على الْبَخْر وَقَدْ وَجَدْتُ - لِحُسْن حَظَّي فَرْعَ 
شَجَرَةٍ 0 فَتَعَلّقتُ بِهِ وَتَمَكَنْتُ بِدَلِكَ منَ الصّعُودٍ إلى الْجَزِيرَةِ بَعْدَ تَعَبِ شَّدِيدِ. 


0 


3 


3 
5 


وَلَمْ أكد أضعد الدهاحكى اذتميت عل أزضيها حت وآنا منهوك القؤى من شدة ما 
لقيثُ - وَبَقِيتُ نَاتِمَا طُولَ الدَّمَارِ وَاللَيْل ثْمَّ أَقْقَتْ مِنْ نَوْمِي في صَبَاح الْيَوْمِ الثَالي 


وَكَانَتْ قَدَمَايَ قَدْ وَرِمَتَا وَلكِنّنِي لَمْ أعْبَأ ِذَلِكَه فَمَكَيْتُ مُتَوَكْكَا تملى عَضًا قَطَّعْتّهَا منْ 
و 5 8 3 


قدا يار ل لساري ب "لو اق لأهادون تابو 8 ل لم ةك ب نه لق 8 
غضن شَجَرَةء وَسرْتْ أَبْحَتْ عَنْ طَعَام آكْلَهُ وَقَدْ كَادَ يهْلِكُنِي الْجُوع. 


1١ا/‎ 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


على أَنَنِي وَجَدْتُ في تِلْكَ الْجَزِيرَة كثيرًا من الْبُقُولٍ النََّضحَّة وَرَأَيْتُ فيا عَيْنَا من الْمَاءِ 


الْعَذْنِء فَفَرِحْتٌ بِدَلِكَ فَرَحَا شَدِيدَاء َكلت تعد يفت وَكمرِبْتُ حَنَّى ارْتَوَيْتٌ! 


(1) حَدَمَّ المَهَرَاجا 
بَعْدَ أيّام قليلّة رَالَ مَا بي مِنْ ضَعْفِء وَعَادَ إل تَشَاطِي الأول 0 مشي في الْجَزِيرَةء 
له قَسِرْتٌ إِلَيْهِ حَنَّى اقَتَرَيْتُ منْهُ فَإِذَا به فَرَسُ 


م عه 


ع الْعْشَبَ دم وَهيّ مُقَيّدَةٌ - وَسَمعْتٌ أَصْوَاتَ رِجَالٍ يَتَحَدَّنُونَ في سِرَدَابِ حت 


د 


0 ني ألفي دَمْسَتِي إذ أب عل َل ل أغرقه. كَسَألنِيعَنْ سَبِ 

مَحِيئى إلى هَدَا الْمَكَانِ كأندة بقصّتِي فَدُهشٌ لَهَاء وَدَهَبَ بي إلى الشّرْدَابٍ الذي خَرَجَّ 
مه ميت جمَاعة تروت فيهء فقَصٌ , عليْهمْ قصّتِيء وَقَدّمُوا ِل طَعَامًا وََرَبَا لت 
وَشرِيْتُ. َ شالقة عَنْ سَبَبٍ مَحِييِهِمْ إِلَ هَذهِ الْجَزِيرَة وَاخْتِقَائَهمْ في هَذَا السَّرْدَابِ 
حون أَنَّهُمْ خَّدَم الْمَلِكِ «الْمهَرَاجَاه صَاحِبٍ هَذِهِ الْجَزِيرَة» وَأَنَهُ ات في مثْل 


هذا الْوَقْتِ مِنْ عل ام - وَمَعَهُمْ بَعْض أَفرَاهِ ِتتمى في هَذهِ الجَزِيَة, حَتّى يَخْوْجَ 
إلنها يحضان الْبَحْرِ فَتَحْملَ نه فَإِذَا حَاوَلَ أَخْدَهَا مَعَُ خَرَجُوا عَلَيْهِ : منّ السُرْدَابٍ فَيَفرٌ 


2 


مِنّْهُمْ مَاربًا إَ الْبَحْر كُمَّ يَعُودُونَ بهَا إل بِلَايِهمٌ حَيْثْ مَلِدُ مُهْرَا أَصِيلًا عَدِيمَ الْمكَال! 


0 0 (2 


م قَرَأَيْهَ 


(6) في حَضرة الْمَهَرَاجًا 

وَفي الَيَوْم التّالي أَرْكبُونِي مَعَهُمْ وَمَا زْلْنَا سَائِرِينَ حَتّى وَصَلَْنَا إِلَ بِلَادٍ الْهِنْدِ حَيْتْ قَدّمُونِي 
0 كه «المَهَرَاجَا فَسَأَلَنِي عَنْ قصّتِي فَأَخْبَرْتَهُ بِكُلّ مَا حَدَتَ ليء فَدَهِش لِدَلِكَ أَشَدَّ 
دَهْشّة» وَسَرّ بي سُرُورًا عَظيمًاء وَأَكْرَمَنِي وَقَرَيَنِي إِلَيّْه. 


178 


الرحلة الأولى 


(5) على شَاطِئ البَخر 


ا 1 كه ا 8نف 8 يزه 6 وي 2 30 


و سم اعه 


أكثْرٌ منّ الترَدّد عَلَيْهِ مسَائلا الوافدين عن اخيّار «يَغْدَادَ» دون ان أظفرَ منهم بطائل» 
ا ا ا ا ا :2ه 0 00 رع 5 0 
وَمَخى عَلى ذلك زَمَنَ طويلء فمَللت الغرّيّة واشتاقت نفسي إلى رَُوَيَةٍ وَطني وأهلي. 


ا لوعو 0 
)٠١(‏ عَجَايْبٌ الهندٍ 
وَكُنْتُ أخْرْجٌ أخّْانًا إلى بَعْض الْجَرَائرِ القَريبَةِ فَأَرَى فَيهَا عَجَايْبَ وَغَرَائبَ كذيرةً. 
82 اهعم 7 3 و 3-7 2 7 7 د ا اه ََ 
وَمِنْ أَعُجَبٍ مَا رَأَيْتَهُ سَمَك كَبِيرٌ يَبْلْغْ طُولْهُ مامه ذرَاع إلى مائتين. وَلَهُ وَجْه كَوَجْهِ 
0 1 1 اه و غم ٍ 


5 ا لا ا 2 آم إزفدرج ‏ 5 قوعه ش2تااوتيه 5 5 قععه 
البوم؛ وقد نفرّت منه كُمَا نفرّ مني» فعلمت أنة ارتاع من رَؤْيَتِي كُمَا ازتعت من رؤيته. 


15 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


)1١١(‏ أَللّقَاءٌْ بَعْدَ اليس 

وف ذَاتِ َم خَرَجْثْ كعَادَتِي إِلَ شَاطِئ الْبَحْر م فَرَأَيْتُ سَفِينَة مُقيلَةُ وما ل 1 
الشَاطِيءٍ وَأَثْرَ رَلَثْ مَا بهَا مِنّ الْبَضَائِع ينث فل ينض أكمارها اشم والشوكان كلما 
أَنْعَمْتُ النَّظَرَ في رَانِهَا ترَفثه» وَسَأَلْتَهُ تَنْ صَاحِبٍ هَذِهٍ الْأَحْمَالٍ فَأَجَابَنِي مُتَأَثْرَا حَرِينًا: 


دوًا أَسَقَا عَلَيْهِ! إِنهُ «السَّنْدِبَانه وَقَدْ قَنْ غَرِقَ أَكْنَاءَ سَفَردَ 00 لَلَعَ - مَعَّ 
بَعْض رِفَاقهِ من التَجّارٍ - على ظهْرٍ حوتٍ كبيرء كُنَا مَكْسَندة تَحْسَبهُ جَزِيرَة فَلَمَا عَاضَ الْحُوتُ 
عقوا وََمْ ين منّهُمْ إلا مَنْ كانَ قرِيبًا. ولوك وق اوغلبي يفا لخدت 


0 ا 


عن كيبي أذ أبيخ ا بضايعة وأنيتي أخله كلها متي نت إلدويند انهه 


0 3 ام ا 
فَقَلْتْ لِرْبّانِ السَّفينَة: «أنَا السّنْدِبَانُ الذي تَذْكُرُهُ وَهَذِهِ بضاعتي!» 


الرحلة الأولى 


قَصَاعٌ الرُبّانُ في وَجْهِي صَيْحَةٌ عَظيمَةٌ وَقَالَ لي غَاضِبًا: «أَمَا الله لَقَنْ قَمَدَتِ امم 


وَضَاعَتٍ الْأَمَانَةُ منّ الدّاس! كَيِفَ تَدّعي أنه «السد نان هق انك بعَيْنِي وَهُيَ يَغْرّق في 
الْيَْر؟» 


ده و 


فَقَلْتُ لَهُ: «لا تَعْضَبْ علي وَلَا تَعْجَل بِتَكْدِيبٍ مَا أقول.» 


ثم قَصَصْتُ عَلَيْهِ كُنّ مَا حَدَتَ لي وَذَكَرْتُ لَهُ جَمِيعَ مَا دَارَ بَيْنَنَا منَ اكلام - مُنْدْ خَرَجْنَا 


.0 و 


من «الصرة ٠‏ ِل أن ١‏ خاضن يا الخون ست تعلو 1 ذن توي 0 


شَدِيدا وَعَائقَنِي» وَأَقبَلَ علي رَاقي يُمَنْنوتَنِي بِسَلَامتِي وَنَجَاتِي مِنَ الْغَرَق كُمّ شَكوْدُ 
لبان أم 4 وَأودث ) أَكَافَمَهُ عَلَى صَنِيعه ل وَلَمْ يَقبَل مني شَيْكًا. 


56 3 
3-4 ع 65> ع 


فَتَخَيْرْتُ هَدِيّةٌ نَفيسَةٌ قَدَّمْتْهَا إِلَ د«الْمَهَرَاجَّاء َسَألنِي: : «من أَيْنَ َخْمَرَتَهَاك فَأَخْيَرْتَهُ يما 
حَدَتَ» فَتَبيّنَ له صِدْقَ كُلَامي وَقَبِلَ هَدِيّتِي روزا 5 لي بِهَدِيّةٍ نَميتةُ. 

وما استادَنُهُ في السَّرِ أَذِنَ لي يَعَدَ آنأ أَنْ أَظْهَرَ لي أَسَقَهُ على فرّاقي - فَخَرَحْتُ 
مِنْ عِنْدِهِ شَاكِرَاء وَيِعْتُ في بَلَدِهِ كُلَّ مَا معي مِنّ الْبَضَابْع بِأَعْلَى كَمَنِء وَاشْتَرَيْتْ بَدَلَهَا 
بَضَائِعٌ أُخْرَى. 1 
وَعْدْت إلى بلادٍ ي بِأَمْوَالٍ كثيرَة» بَعْدَ أنْ سَانَ بِنَا الْمَرْكُبٌ آمناء وَكَانَ الْبَحْرُ هَادِنًا 


لد رن 0 000 


القع طقة فل كلق أى عناء ف«مفزنا تن يلثنا «المطرة 


(19)في بَعْدَادَ 


م م ذَهَيْنَا من «الْيَصْرَق إِكَ «يَغْدَانَ» حَيْثْ لقيَنِي أَهِْي فَرحِينَ بِعَودَتي سَالِمَاء وَاشئَر تَرَيُتٌ 3 
قَصُورًا فَحْمَةٌ وَعَبِيدًا وَعْلْمَانًا كثيرينَ» وَأصتيدف هن بر أَغْنِيّاء «يَغْدَاكَه» وَتَصَدَّقَتُ 1 
الْفْقََاء وَالْمَسَاكينء وَعَرَّمْتْ عَلى الْإقَامَة في بَلَدِي مُعَيْدًا عن مَمْقَاتَ السَّفَر وَأَهْوَالٍ الْبَحْر 


وَأَنْسَتْنِي رَاحَةٌ الْبَالٍِ ما قَاسَيْتَهُ منَ الْمَتَاعبٍ وَالْأَمْوَالٍ 


"١ 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


3. 


)١8(‏ دَهشّة الْحَاضْرِينَ 


عام 8ع وم 720 ؟ 12 5 يج 1 0 2ه > 575 قهي 2 5 
وَلَمّا انتَمَى «السنديَادٌ» من كَلَامهء التَفتَ إلى «الهندياد» الحَمّال وَقَالَ لَهُ مَيْتَسمًا: «هَذَا 


و - ره 2ه م 0 ١‏ 53 
مَا حَدَتَ لي في الرّخْلَةِ الأول وَسَأَخْبِرُكَ غَدَا بمَا حَدَتْ لي في رخُلتِي الثّانية» وَمَا رَأَيْتَهُ فيها 
منّ الْعَحَائَبِ!» 


1 © اروف وان اذو ضف ارق ١‏ عل" اع “قا او عر ليا اعم 10# سر 4 

فدهس «الهنديّاد الحمال» وعجب جميع الحَاضرين مما سمعوا. 
4ه عر # © ديرو 000 0 982 رق وا لك رف ل ا د ل مر 595 
ثم أمَنَ «السنديّاد» بمائة دينار للحَمالٍ وكساه حلة نفيسة, فدَعا له وخرَّجٌ من عنده 


3 
دان نار 0 


شاكرًا مَسْرُورَاء وَخَرَجَ مَعَهُ جَمِيعٌ الحَاضرينٌ عَلَى أنْ يَعْودُوا إل «السّندِبَاب» في الغد. 


0 


واف عدم 2 2 ار ا ا 00000 
وَلَمّا حَضَرُوا في الْيَوْم التَالي بَدَأْ «السَّنْدِبَادُه يقصّ عَلَيْهِمْ رخُْلَتَهُ الذَّانِيَة فَقَالَ. 


5 
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)١(‏ كَيْفَ نَسِيَنِي رقاقي 
حَدَندُكُمْ مس ني عَرّمْتْ عى الْإقَامَةٍ في «بَغْدَادَه طُولَ حَيّاتِي هَادِيً الْبَالٍ حَتَّى 

عرض تفي هزه أحرى لمحاولر الشف :وتيخاوقة 9 بَعْدَ ليل من الزَّمَنِ - 
صَحِرْتٌ بِهَذِهِ الْحَيَاةِ الْمَاِنََّ وَمَلِلْتْ عِيشَة الْكَسَلِ وَاشْدَة شَكَقْتُ إلى السّفَرٍ وَرُكُوبٍ الْبَحْر 
فَاشَْرَيتُ بَضَايْعٌ كَثِيرَة وَسَافَرْتُ منْ «بَعْدَادَه إل ا حَيْتُ أَبْحَوْتُ مَعَ جَمَاعَةِ 
من الجا وسار با افيه منْ جَزِيرة إلى جَزِيدة وَمِنْ بَلَدِ إلى بَلدِ وَكَانَتَ تِجَارَ َتنا 
رَابِحةٌ حَتَّى بَلَعْنَا جَزِيرَةً كُبيرَة حَمِيلَةٌ الْمَنْظَرء فيهًا كثيرٌ منَ الْأَشْجَّار وَالْقاكهّة تَتَخَلَلْها 
الْجَدَاولَ وَالْأَنْمَارُ. 

ْنَا بها َم نَجدْ فيها أَحَدَا من النّاسء فَأكلْنَا من فَاكهَتِهَا وَشَرِبنَامنْ مَائِهَا اْعَذْبِء ثم 
ذَهَبَ أَصْحَابِي يَجُولُونَ في الْجَزِيرة رَة وَجَلَسْتْ مُنْقَرِدًا في ظلّ شَجَرَة كَبيرَة: َي جَدُوَلَ 
من الْمَاءِ عَلَى جَانبَيْهِ الأَزْمَارُ فَأَحَدَئْنِي سنَة من النّوْم كدوله افلم كم وافة فوت د 0 


و 55هيمه 


كَدْتُ أَسْتَيْقظ حَنَّى تَمَلّكَنِي الرُعبٌ وَالْقََعُ فَقَدْ بَحَنْتُ عنْ رقَاقي فَلَمْ أَعذّر لَهُمْ على أَكَرا 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


5 
دراه ه و َه 


نَّ السَّفِينَةٌ قَدْ أَقلَعَثْ بِهِمْ دُونَّ أنْ يَذتبه أحَدْ منْهُمْ إلى غيّابي» فَأَمْرَعْتُ إل 
طوس فالسنارى ولوف اكت ون الج دع ووالذاريت وزاك لوي قري 
عَنْ نَاظري شَيْنًا فَشَيْنَا حَتَى اختّفث, فَصَرَحْتٌ من الألم وَتَمَلَكَنِي الْيَأسُ وَالْفَرَعْ فَوَقَعت 
على الْأَرْض مَعْشِيًا علي وَبَقِيتُ كَدَلِكَ َمَنَا طَويلًاء وَلَما أَقَقَتُ أَخَدْتْ لُوم تفي على هذه 


6 و موقهد رده 


الكغلة الفشرونة شد اللَّوْم وَأَدْدَمْ عَلَى سَفْرِي أَهَدٌ النَّدَم حَيْتْ لا يَنفعٌ لوم وَلَا نَدَمَ! 


كِِ 


)١(‏ يد قئّضة 5 بَيْضْة الرّحْ 


مرحي سد ا مسر ده 


0 


حي الْبَحْر لم أنَ شَيْكَا غَيْرَ الْمَاءِ وَالسَمَاءء وَدُرْتُ بِبَصَري في الْجَّزِيرَة قَرَأَيتُ - 
ا وي ب ا و ا ل َرَت من الشْجَرةِ. 
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و 


لا يُمْكنُ الصَّعُودٌ عَلَيْهَاه وَدُرْتُ حَوْلَهَا فَلَمْ أنَ لَهَا بَاًا وَلَا مَنْقَذَاه قَلَمّا قَسْت دَايْرَتََا 


وَجَدْتُهَا خَمْسِينَ خُطْوَةً. 
(؟) طيْرٌ الرّخ 
وَبَيَْمَا أَنَا أَتََمَلُهَا إن وَجَدْتٌ الدَّنْيَا قن أَظَلَمَتْء وَأَقِبَلَ ع سَوَادٌ عَظيمٌ حَجَبَ 


> مءَيَّ ه قو 


شو الشثين» تتأكلنة خإذا هق طانة د عطي لحني للكزد الخاريج 5 لغدنا رون 
الْمُسَافِرِينَ والتكان عن طير الرّخٌ وَأَدْرَحْتْ أَنَّ هَذِهِ الْقبَّةٌ الكبيرة هيّ بَيْضَئَْهُ وَلَمْ يَكذ 
يَنِْلُ طَيرُ الرُعّ حَنَّى جَلْسَ عَلَى بَيْضَتِهِ فَاحْتَضَنَهَا بِجَنَاحَيْهِ وَنَامَ فَوْقَهَا قَنَظَرْتٌ إِلّ 
مخلبه فَرَأَيْتُهُ - لعظمه - كَأَنَّهُ جِذْعٌ شَجَرَة فَحَلَلْتْ عِمَامَتي وَرَبَطْتْ نَفِيِي بِإِحْدَى 
ِجْلَيْهِ َبْطًا مُحْكَماء َجَاءَ أَنْ يَحْملَنِي في الْيَوْمِ التّابي إلى مَكَانِ ن آحَنَ غَيْر هَذِهِ الْجَزِيرَة 


الأأعة وقة ككقق كلت فكز يكذ يطل الككن حتى طارء كا ران يكلو النشباء حت 
انقح الأرض عن تاطري» وَل طَاَِا بي مُدَةٌ من الذّمَنِ كم مب بي فَجْأةٌ إلى الْأيْضِ 


فأغميّ عي ثم فقت لتَفبي فَرَأَيتُ طَيرَ الرُحّ قد قَنْ وَقَفَ عَلَى الأزضء 3ه فَفَكَكْتَ ربَاطِي 
ِلْحَالِ وََرِحْتُ بِالْخَلَاصِ مِنْ تلْكَ الْجَّزيرَة الْمُقفرّة. 


(6) في وَادِي الأَقَاعِي 


وَلَكنَّ فَرَحِي لَمْ يَطُلْ فَقَدْ رَأَيتْ طيْرَ الرّعٌ قَدِ انْقَض عَلَى حَيَّة كبيرَة فَابْتَلَمَهَا وَطَارَ في 
الْقَضَاءِء وَمَا زَالَ طَائِرًا حَتَى غَابَ عَذّي. 

قَنَظَرْتُ إِلَ ما حَوِْيء قنَيِمْتْ عَلَى تَرْكِ الْجَزِيرَِ وَالْمَحِيءِ إِلَ هَذَا الْمَكَار ف الذي لم 
1 اسَلامَة لاح ا 0 لشو حر إل وا تميق جيم 


وتوت 1 5-6 0 قَرََيْتُ حِجَارَتَةُ من الْمَاسء فَفَرحْتٌ بِدَلِكَ فَرَحا شَّدِيدًاء كن 
فَرَحِي لَمْ يَدُمْ طويلًا فَقَدْ رَأَيْتْ ؛ في الْوَادِي كثيرًا من الأَقَاعي الْهَائلَِ التي تَبْتَلِعٌ الفيل 


بسهولة - لِضَخَامَتِهَا وك حَجْهَا - وَكَانَْ هَذْهِ الأقاعي - لِحْسْنِ حَظَّي - تَختّفي 


وك 


في الْكُهُوفٍ وَالْمَغَارَاتٍِ أَقَْهَ امار خَوْهَامنْ طَر الرّخٌ - وَهْوَ عَدُ وُمَا اللَدُودُ الّذِي يَبِتلِعُهَا 
ُلّمَا ظلَهَرَتْ - فَإِذَا أَظْلَمَ اللَيْلُ خَرَجّتِ الْأَقاعِي كُلّهَا إِلَ الْوَادِي. 


7 


(5) في الْكَهْفٍ 


فَمَشَيْتُ في ذَلِكَ الْوَابِي طُولَ التّهَار وَلَما نحاة الليل امد قث إِلَ كَهْفٍ صَغِيرِ فَدَخَلْتَهُ 


>و عه و 68> ه 


وَسَدَدْتٌ عَكَنه كج كيو يعن اتن 21 الأقاض: وَأَكَنْت من الرَّادِ الْقَلِيلٍ الي أَخْطَرْئة 
معي من الْجَزِيرَة وَحَاوَلْتَ أَنْ أَنَامَ فَلَمْ أَْْخَطِعْ إِلَ ذَلِكَ سَبِيل فَقَدْ كُنْتْ أَسْمَعُ فَحِيحَ 
الأفاعي - وَهِيّ تَرْحَفْ أَمَامَ الْكَهْفٍِ - فَيَمْتلِىُ َلْبِي رُعْبَا وَمَا زِلْتْ طُولَ اللَيْلِ حَائقًا 


0 


ع الشرّ. 


51 


الرحلة الثانية 


(9) في صَبَاحِ الْيَوْم الثاني 


وَلَمَا طَلّعَ الصّبَاحٌ انْقَطّعَ فَحِيحٌ الأقاعى فَعَلِمْتُ 
فَحَمِدْتٌ الله عَلَى ذَلِكَء وَخَرَحْتٌ منّ الْكَهْفٍ وَمَشَيْتُ في الْوَادى - وأ 
2ه و رقت 3 


الفذذنة الت وضلث إلنها ب ورايث كل أقافية حر ون أخمان: الاين النسة كل 


يُسَاوِي عندِي شَيْنَا. وَتَمَنِيْتَ لَوْ كَانَ في ذَلِكَ الْوَابيي - بَدَلَ هَذْهِ الْحِجَارَةِ الْكَرِيمَةِ - 


شَيْءٌ منّ الطّعّام أو الشرّاب. 


/؟ 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


وَرَآَيْتُ صَخْرَةٌ قَرِيبَةٌ مني فَجَلَسْتْ عَلَيّْهَا - وَأنَا مَهمُومْ ل ميق الخلاجويب يتلني 


النّعَاسُ قَنِمْتُ قَلِيلا. كُمّ اتيقَطْتُ مَذْعُورًا حَائَِا قَرَأَيْتْ قطعًا كَبِيرَةَ . منَ اللّحُم تَتَسَاقَطْ 
- إِلَ جَانِبِي - عَلَى أزض الْوَادِي مِنْ أَغلى الْجَبلِ. 


ا 


(6) كَيْفَ يَحْصُلُ الدّ لتَجّارُ عَلَى الْمَاس 


2 
كنت أَسْئَقة 7 


فَدَكَرْتُ مَا كنت أَسْمَعْهُ منّ التَجَّارِ عَنْ وَادِي الْمَاس وَعَن الطّريقة يقة الْعَحِيبَةِ ة الّتي يَحَضْلون 
بها عَلَى أَحْجَاره. َي أن يَديَمُوا لخِرَافَ وَيَسْلَكُوا منّهَا حلا ؟ م يُلْقُوا بِلَْمِهَا الطْرِي 
ِل أزض ذَلِكَ الْوَادِي فَتَلْصَّقَ بِهِ أَحْجَارُ الْمَاس. تأي النْسُورُ - بَعْدَ قَلِيلٍ من الزَّمَنِ 


ا 


- فَتَحْطَفَهُ وَتَحْمِلَه إل أى الْجَبَلِ نعي بها الككار مازة مه حاهنا تر لين 


ما مَعَهَا من اللّحُمء فَيَأخْدْ كل مِنْهُمْ مَا عَلِقَ بِقِطْعَتِهِ منَ الْمَاين ماركا اللّحمَ ‏ بَعْدَ ذَلَِ 
- بِلتْسُون الجَاعةه 


كَنْ كُنْتْ قَبْلَ اليم لحت 8 0 خْرَافَةٌ يَرويهًا النَّسُ - عَلَى سَبِيلٍ الْفْكَامَةِ 


2 


(3) كَيْفَ نَجَا السَّنْدِبَادُ منْ وَادِي الْأفَاعِي 


95 و - 5 - 


قَبَدَا لي أَمَلَ في النْجّاةء كك من شار قاين مهام ينث على طفيى وَوَضْعَْتٌ 
فَؤْقي أَحَدَ هَذِهِ الْخِرَافٍِ البرك حَةِ وَأْمْسَكْتْهُ بِيَدَيّ - بِكُلٌ فَوّتي - حَتَّى جَاءتِ النسُورٌ 


رفت َلك الأخوم. وَجَاءَ * َم كيد َََعَ اليه التِي كُنْت مُتعلهَا بها وَلمْيَرَلْ ايا 


3 
مم 01 


حت بلع أغلى الْجَبَّلِ فَوَضَعَهَا عَلَيْهِ. وَأَشْرَعَ التَجّارٌ إلى الشمُورِ فَحَافَتْ وَهَرَبَتْ مِنْهُمْ 
تَارِكَةٌ لَهُمْ مَا مَعَهَا من للحم فَوَكَفْتُ على قَدَمَيَّ وَلَمْ يَكَدْ يَرَانِي صَاحِبُ الذّبِيحَة حَتَّى 
تملّكهُ الْحَوْفْ وَالْقَرَحُ. وَنَظرَ ِل َبِيحتِِ قم يَجد بها شَيْنا من الْمَايى. قَصَرَّخّ وَلَطَّمَ 


فاميق 2 2هه2و > 98ر5ه 15م 2ه 04ثو 


ا م ا فار منه وخية ا 


2 


500 ا 2 واه ود ل له 00 
فدهس» وَدهش مَعَهُ حَمِيعٌ التجار اشذ دهسه. 


5/1 
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)٠١(‏ الْعَؤْدَةٌ إل بَعْدَادَ 
ذم شَافؤْت مَعَهُمْ إل يلاي: وقد أت في طريقي كثِيرًا من الْعَجَّابِبٍ التي يَحَارُ فيهًا 


حَنّى بُلَغْنا «بَغْدَانَ» وَكَانّ مَعي منّ الْمَاس شَيْءٌ 


0 0 أدحُلُ «يَفْدَاكَ كن لَقيَني أَهِْي وَأْصْحَابِي فَرِحِينَ بِعَوْدَتِي فَرَحَا شَدِيدًاء 
وَتَصَدَّقَتْ عَلَى الْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَرَّمْتْ على مَرْكِ الْأَسْقَار وَالْبَقَاءِ في «بَغْدَادَ 
طُولَ عُمْري. 

وَلَمّا انْتَمَى «السّنْدِبَانُ منْ كَلَاِمهِ أَمَرَ لِلَّحَمَالٍ بِمِانّة دِينَاِ فَدَعَا لَهُ وَأَحَدَّهَا منْه 
شَاكرَاء وَانْصَرَفَ هو يجمين الْحَاضْرِينَ على أنْ وال لَيْهِ في الَيَْم الثَّبيء وَلَما حَضَرُوا 
في الْعَدِ بَدَأْ «السّنْدِبَانُ يَقَصّ عَلَيْهُمْ ما حَدَتَ لَهُ في رخليه الكَالِكّةَ فَقَالَ. 


5 


الرحلة الثالثة 


في بِلَّادِ الأقزام وَالعمالقة 


)١(‏ هُْبُوبُ الْعَاصِفَةٍ 


رةه وه و 0< 


بَعْدَ أنْ عدْتُ منْ ِحْلتِي التَاِيّة مت ببَعدَادَ مُدَةَ منَ الزّمَنِ مَادِيَالْبَالٍ مُسْترِيح الْقَلبِ لا 
يُعَكّرُ صَفوي أي كدر وَلَكنَّ تَفبي سَيِمَتْ حَيَاةَ الْكَمَلِ وَالرّاحَة وَاشْتَاقَتْ إِلَ السَّفَر وَمَا 
فيه منْ ربج وفيرء فَاشْتَرَيْتٌ كثيرًا من الْبَضَايْع وَسَافَرْتٌ يها منْ «بَغْدَادَ» إلى «الْبَضْرّق 


8 


١‏ ا 


حَيْتْ اكْتَرَيْت أنَا وَبَعْضُ التجّار مَرْكبًا كبيا أقلَعَ بنَا وَسَارَ في عُرْضِ الْبَحْنِ وَلَمْ َرَلَ 
تقل من بد إلى بد ومنْ جزِيرَةِ إلى جَزِيةٍ وََحْنْ بي وََشرِي وَتَب أَرْيَاخًا طَابكَةٌ 


اد هي عتم 


يت ريخ ضَدِيدَة فَظلتِ الْقَمْوَاجُ َتقَادَفْ الْمَرْكُبَ وَمُهَدّدُنَا الْعَرَق في كُلّ تخظة» وَمَا 


لاحت لَنَا جَزِيرةٌ كُبيرَة, فَلَمْ يَكَد يَرَاهَا الريّانُ 


دفن وَصَاحَ حَائقًا مَدْعُورًا: «لَقَنْ هلكنا وَضَاعٌَ 53 أَمَلِ في تَحَاتِنَا» 


مه 


فَسَأَلْنَاهُ عن سَبَبٍ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْجَزِيرَةَ وَمَا يجَاورُهَا من الْجَرَائْر يَقَطْنْها قَوْمْ 
مِنَ الْأقرَام والفمتقي وَهُمْ ‏ على قر قَامَاتِهِمْ ‏ كَثْيرُو الْعَدَدِء وَلَيْسَ في اسْتِطاعَيِنَا 


000 3 


وَلَمْ يكذ ينهي لدان ين كلمو 1 فى حاحى إإذا لقا أواية القع الفتوششور 


م و0 


لذ لون يليم ل َادُوا السّفيئة مُسْرِعِينَ إلى شاط لجيه َه قله 
تَسْتَطِع الدّفَاعَ عَنْ أَنْفْسِنا لِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَاسْتَسْلَمْنَا تماجزينَ عَنْ كُلَّ مُقَاوَمَة. 

ْم أَْرَلُونَا مِنَ الْمَرْكْبٍ عَلَى شَاطِئ الْجَزِيرَة وَأقلَمُوا به إِلَ مَكَانِ تجْهْله وَتَوَكُوَنَا 
ل[ 


ل مَلَ لَنَا في النّجَاةِ وَالْخَلَاصِ مِنْ هَذَا الأمر. 


ع 
0 
2 
ا 
ىن 
ج 
1 


سد و 


وَلَاحَ لَنَا ضر كَبيرٌ - على مَسَافَة بَعيدَة من الْجَزِيرَة - فَقَصَّدْنَا إلَيْه حَنَّى بَلَغْنَاهُ 


6ل سم اده 


ا د 
فَنَاءَهُء فَوَجَدْنَا فيه كَوْمَةَ من الْعظام الْبَشَريّة, فَهَالَنَا ذَلِكَ الْمَنْظَرُ وَامْتَكاْ ويا هذه 
رُعمًا. وَمْيَنِْق أَحَدٌ نا بكلمَةٍ وَاحدَةِ - لِشِدَةِ مَا َحِقَنَا من الذَْرِ - وَيَقِينَا خَايِفينَ 


ظُولٌ التّهَار حَتَّى إِذَا غَرَبَتِ السَّمْسُء سَمِعْنَا صَرِيرَ الْيَابٍ الْخَارجِيٌّ وَهُوَ يُقَفَلُء َدَأَيْنا 


200 2ه رو كُُ ره 


عمْلَاقًا هَابِلَا يَدْخْلُ عَلَيْنَا وَهُيَ - في مذْلٍ طُولٍ التَّخْلّهِ ‏ أَسْوَّدُ الْوَجْهء لَهُ عَيْنٌ وَاحِدَة 
مَكَان يَتَطَادَ َذ منها ترد وجاك طيننة حاقة ترقفةا 


(4) في حَضْرَةٍ الْعمْلآق 
وََمْ كد مََاهُ حََى تَمَلّكَنَا اليب وَاسْتَوْكَ عَلَيَْا الْمَلعُوَلْمَرَعٌ وَصرْنَا كَالْمَوْتَى وَهُوَ يَنطْرْ 


إِلَيْنا ا 0 اق 52 ا ااا 


- 


0 


- 
اد و ود 4 


تدا 


الرحلة الثالتة 


جه0.> يه م 8 > 
(5) كيف شوى الرَبَانَ 
ايه 7 28 1 لع ةنو حزعة بعد دس عد ا 
وَنظنَ العملاق إلى الرّيان فرّاه سمينا فاعجية, وأمسك به وَلوى رفينده بيده» ثم حَاءَ 
8 2 0 7 3 9 
0 12 ع ين ير ١‏ يوخي" عر ور مراك 7 عل عي أ التي الل عر وم تلطع عومد “لوي واف حل 2 1000 
فَأنْقَدَهُ فيه وَأَوْقَدَ نَارَا حَامِيَةٌ وَوَضَعَهُ عَلَيّْهَاه وَمَا رَالَ يُقلَبَهُ حَتّى هَوَاهُ 


عَِظَامَةُ عَلَى الأَرّضء كُمَّ نَامّ فَسَمِعْنَا لَهُ شَجِيرًا عَالِيًا 


- 


31 خورا انا 
فاكل لحمّة وَرَمَى 


ينا 


(5) في الْيَوْم الثاني 


عام ديعم 2 ا افيه ف 2 2 8 
وََمّا أَصْبَحَ الصّبَّاحُ حَرَجْ الِْمْلاَقُ من الْقَسْرِ وَتَرَكنَاه فَخَرَجْنَا إلى الْجَزِيرَةِ يابْسِينَ, 


وَتَمََيْنَا َو كُنَا غَرقنَا في الْبَحْرِ وَلَمْ تَقَعْ في قَبْضَةِ هَذَا الْغولٍ الْمُخِيفِ حَنَّى لَا يَكُونَ 

وَبَحَثنَا طُولَ الَّهَار عَنْ مَكانٍ تَحْتَبِئْ فيه فَلَمْ نطق بطائلء فَعْذَْا إل الْمَمْرِ 
خَائِفينَ» وَجَاءَ الْعِمْلاق بَعْدَ قَلِيلٍ فَشَوَى أَحَدَنَا ‏ كما شَوَى بِالْأَمس رُيَّانَ السّفييّة ‏ 
وله وَنَامَ إِلَ الصّبَاح: كُمّ خَّرَجَ إل حَيْتُ لا نَدْرِيء وَخَرَجْنَا هَائِمِينَ في الْجَزِيرَة وَقَدْ 
َشَارَ عَلَيْنَا بَعْضُ رِقَاقنَا أَنْ دلقي بِأنْفْسِنَا في الْبَحْرِ حَنّى نَنْجُوَ مِنْ هَذْهِ الْمَوَْةِ الْمُرَوّعةِ. 


د عه >هج 


وَأشارَ آخرُونَ أن تختال لقتلٍ العملاق. 


قا 


الرحلة الثالثة 


() فُلْكُ التّجَاةٍ 


ىََ 500 1 3 ده 22 


ت عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَيقُوا فلَكًا منْ خَشَبٍ الْأَشْجَارء ‏ حَنَى إِذَا لم نَتْجَحْ قَثْلِ الْعِمْلَاق 
ا ل اده فَفَرِحُوا جَمِيعًا بِهَذَا الرّأي؛ وَكرَعنَا. ل 
وَتَمَّاطٍ حَنَّى إِذَا تَمّتَ الْقلْكُ وَضَعْنَا فيهًا مَا تَحْنَاجُ إِلَيْهِ ٠‏ مق الراك وَدَيَطْتَامَا إل شاطي 
الْبَحْر. 


)2( 1000 تَنْفينٌ الْمُؤَامَرَة 


ا فَجَاءَ املق فَفَعَلَ بتَالِثِ نا م مَا فَعَلَهُ بِسَابِقَيْهِ ثم نَامَ كَعَادَتِهِ وَعَلَا 


مكرك توظة افون ويف الناوحنى الحقؤل: 13 [ذكلنا مها فعا ينزه فى عنديت وكو 


تايح - فَصَرَحَ صَرْحَةٌ هَايلةٌ منْ شدَة الأكم, وَقَامَ مَاتَجًا كَالْمَجْنُون يَبْحَتْ عَنَا بَعْدَ أذ 


نت ا الي يدك أده قسَار إلى الْبَابِ فَقَتَحَهُ وَخَرَجَ فَفَرِحْنَا بِدَّلِكَ وَحَسِيْنَا أَنْنَا 


امه 


2 


)5 انْتَقَامْ الْعَمَالِقَة 


وَلَكِنَّ فَرَحَنَا لَمْ يَطُلْء فَقَدْ جَاءَ إَِيْنَا - بَعْدَ قَلِيلٍِ ‏ جَمَاعَة من الْعَمَالِقَةِ يُقَايرُوتَهُ في 
الشَّكْرٍ ولا يَقلُونَ عَنْهُ و وَحْشِيّةٌ وَقَظَاظَةٌ فَهَرَيْنَا مِنْهُمْ مُسْرعِينَ إل الْفْلكِ الى صَنَعْنَامَاء 
لما رَأَؤنا قي لمكن طلوا يقد نَنَا بحجَارَة كبيرة فَقَتَلُوا رقاقي وَلَمْ يَنْجْ مَعي مِنْهُمْ إل 
اثتّان. 

نل 


- 


)٠١(‏ الْفْرَارُ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَمَالِفَةِ 


دمو 5ه 2يرهةه ف عن لام قر نين م وبر ولط اموا م ملس 660هم 0 م 
هارا وتنا - حَتّى ذا أضْبْحَ الصَبَا دنا اواج إلى َاطِئ جَزيرة كبيرة. فَفَرِْنَا 


6 


2 


ا 5 2000 الا ا 707 5 2 2 00 
بدَلِكَ وََكُلْنَا مِنْ فَاكِهَتِهًا الطَيّبَّةِ وَسَرِبْنَا مِنْ مَائِهًا الْعَذْبِء كُمّ جَلَسْنَا على شَاطِئْ الْبَحْر 
فَرِحِينَ بالنّجّاةِ منْ أزض الْعَمَالِقة. 


71 


الرحلة الثالثة 


)1١(‏ في قم أفقى 


لقا تكاء الامل تهنا نا فَوْقَ شَجَرَةٍ عالِيّة وَاسْتَيَْظْنَا فَزِعِينَ فَرَأَيْنَا حَيّة هَائِلةٌ ة قد الْتَّقَمَتْ 
ل ل د كَوْفُنَا وََالَنا 
الأثق :وفنا وله كول 3 َوَةَ إِلّ بالل الْعَِيّ الْعَظِيمء كُلّمَا نَحَوْنَا منْ مُصِيبَةِ وَفَعْنَا فيمًا 


هش شَرٌ منهَاء. 


وَلمّا أَصْبَحَ الصّبَاحُ أَكلْنَا ْنَا حَنّى إذَا جَاءَ َيل صَعِدْنا الكو أخوي كف 
بأَعْلَامًا َنَام رَفيقي قَرِيبًا منِّيء وَبَعْدَ قَلِيلٍ جَاءَتِ الْحَيّهُ فَالْتَقَمَتْ رَفيقي كما الْتَقَمَثْ 
صَاحِبَهُ بالأمس! 


)١١(‏ كَيْفَ نحا السَّنْدِبَادُ من الْأَفْعَى 


كذ طُولَ الل ايا حَنَى إِذَا أصْبَحْ الصّبَاحُ مَمَمْتُ أَنْ ألْقي بتفبي في الْبَحْر فَمَتَعَنِي 
منْ ذَلِكَ حُبٌ الْحَيَاةِ فَتَجَلّدَتُء وَلَمّا اقتربٌ اللَيْلُ أَخْضَرْتُ أَلْوَاحًا من الْخَضَبٍ وَشَدَدْتُ 


عه لمم وه 


حِسْمي إِلَيْهَا شَدًَا وَثيقًاه وَجَاءَتِ الْحَيّهُ - كَعَادَتِهَا - تَحَاولْ أَنْ تَبْتلَِنِي كما ابْتَّعَتْ 


/ 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


رَفِيقَيّ فَحَالَتِ الْأَلوَاح الْمَشْدُودَةُ حوبي دُونَ دَِكَء وَظَلَّتِ الْحَيَّةُ طُولَ اللَيْلِ تَُاولُ أنْ 


تَحِدَ مَنْقَذًا إي - مِنْ خِلالٍ الألواع - دُونَ أَنْ تَظْفَنَ د لصي 


3 -_ 


3 


5 8 آنا مه لله عل الشلقة: 

(؟1) الْقَمَلُ بَعْدَ اليَأْس 

وَجَلَسْتْ عَلَى شَاطِئ الْبَحْرِ يَايَسَا مَهُمُو ما فكو فيقلااخل بي مخ المضائيم ملمخث مَرْكُيَا 
لو م ح مفه! بيذي هزة وعلوهًا رجمامتي 
موه مَرَةَ أخَْى - حَتَى فَطِنَ إي بَعْضُ مَنْ بالمَرْكبِء فَاقترَبُوا منّ الْجّزِيرَة وَيَسّوًا عَلَى 


شَاطِتَهَاء ا و م وَفْرِحْتَ 00 ا عَظيماء ؛ ثم حَمَلُونِي 


امعو 0 اي 5 أَحْسَنَ إكَُام. 


)١9(‏ رُبَانُ السِّيئة 


هه لس 


وَلَمْ يَرَلِ الْمَرْكَبُ سَاوِرًا ا بنَا حَتَّى بَلَغْنَا بَلَدَا كَبِيرَاء فَقَالَ لي الرّيادْ ان عندي بِضَاعَة 
لكل اق «الشندياد المحري» كان شقن م سيتاه فى خريزة مرذفا يها 
فَتأمَْتْ الرُبَانَ فعرَفتَه وَأخْبَرته أَنَنِي أنا «السَذْبَاك الْبَْرِي» فَلَمْ يُصَدّقَنِي ول الأ 


ا 


والكتمع الكماة حَوْلي وَكَانَ منْ بَيْنهم التَاجِرُ الَّذِي تَعَلّقتُ بِدَبِيحَتِهِ م 
الّتي قَصَصْنَهَا عَلَيْكُمْ ‏ فَلَمْ يَكَدْ يُنْعُمُ النَرَيّ حَنَّى عَرَفَنِي وَقصّ عَلَيْهِمْ مَا 


سد 


معه فَحَدَّقَ الرّمّانُ تََرَهُ في فَعَرَفْنِي وَتَحَقَقَ صِدْقَ قوليء فَعَانَكَنِي فَرِحًا مَسرَورًا. 


اله 


0 


)١5(‏ في يَعْدَادَ 


عن كم تقوم قح ند كن ل ا مدنة ا 05 ع وروت نا في موا ف شط 3 كين دده ََ 
وَمَا زلنا ننتقل من بد إلى بلك ومن جَزِيرَةٍ إلى جَزِيرَةِ - وَيِجَارَتنا رَايحة - حتى 


وَصَلَنا إِكَ «الْبَصْرَِ 5 مّ سَافَرْتٌ مذهًا 3 «يَغْدَانَ» وَمَعي أمْوَانُ ل تَخصَىء اميل عي أَمِْي 
وَأَصْحَابِي يُهَنَكُونَنِي بِرْجُوعِي سَالِمًا وَقَدْ فَرَحُوا بي فَرَحَا للا يُوصَفٌ. 


1/1 


الرحلة الثالثة 


وَلَما انْتَّهَى «السنْدِبَادُ» منْ كَلامه أَمَرَ لِلْحَمَّالِ بمائّة دِينَار فَدَعَا لَهُ وَخَرَحَ مَعَ 
ا ام مطل ا ره ك3 0 ال 2 0 0 001 ا ا 
الْحَاضْرينَ وَلَمّا حَضَرُوا في اليَوْم التالي بَدَأْ «السنْدِبَانُ يَقصٌ عَلَيْهِمْ رَخُْلَتَهُ الرّابِعَةٌ فَقَالَ. 


15 


الرحلة الرابعة 


بِينَ جماجم الموتى 


)١(‏ كَيْف تَحَطَّمَ الْمَوْكَبُ 


بَقِيتُ في «بَعْدَادَه هَادَِ الْيَالٍِ مُنْقَمِسَا في اللّهُو وَالترْفٍ مُدَةٌ منّ الزَّمَن نَسِيتُ فيهًا مَا 


قَاسَيتُه من الشَّدَائدِ في أَسْفَاري السَّابقَةِ قَة وَتَطَلَّعَتْ ده تفي للسَّفَر - مَرَّةَ أخرّى - طَمَعًا 
فيمًا يَجُرّهُ من الْكَسْب. 


م كير هه سك إن ولب ا ب حلت جر ل لوو اقل م جر 2 ا اعم 211 و 7 
فلم أَتَرَدَدْ في إمضاء هَذْهِ الغزيمة” وَاث شترَيُت بضاعة وحمولا كثيرة» وَسَافَرْتٌ منْ مَدِينّة 


«بَغْدَادَه إلى م كقينة و التس حتت انا قت نا اه منَ التجّار مَرْكَبًا ا كَبيرًا 
سَانَ ينا أَيّامَا وَلَيَاِي وَكَانَتِ الرّيحٌ طيّبّةء وَالأَمُورُ على مَا م وَلَم تَرَّلَ نَتَحِرٌ وَنَبِيعٌ 


وَنَشْترى فى كُلُّ مَكَان ملَلْنَا به حَنََى هَبِّثْ عَلَيْنَا عَاصِفَة فويدة يكطامث الموكن وَمَرَّقَتْ 


8 


قَلِيَةَ منَ التَجّارٍ سَابِحِينَ في الْبَّمْرِ نِضْفّ مَهَارِ كُمّ ظَفْرْنًا بلؤح مِنَّ الْخَسَّبٍ فَرَكبْنَاهُ 
وَلَمْ يَرَلْ سَائْرًا بِنَا بَعْدَ أَنْ هَدَأتِ الْعَاصِفَةٌ وَطَابّتِ الرّيح يوْما وَلَيْلَ كُمّ قَدَقَْنَا الَمْوَاجُ 
إل شَاطِئ جَزِيرَةٍ وَتَحْنُ كَالْمَوْتَى مما كَابَدْنَاهُ منّ الْمَشَقَةِ وَالْعَنَا. 


ء 


الرحلة الرايعة 
(5) جَزِيرَةُ الفيلان 
وَمَشَيْنَا في الْجّزِيرَة فوَجَدنا كَثِيرًا من التَبَاتِ وَالْفَاكهّة وَالْعْشْبِ وَالْمَاء فَأَكْنَا وَشَرِيْنَا 
3 يمنا طول الليل حَنّى إِذَا لع الدَّهَارُ استأنفنَا السَيرَ في الْجَزِيرَةِ فلاح لنَا قَضْرٌ 


عَالٍ فَقَصَدْنًا َيه وَلَمّا بَلغتَاةُ خَرَجَ عَلَيْنَا َقَرْ. منّ الْمَتَوَحٌ حْشِينَ وَهُمْ حُفَاةٌ الأقد قدَام عُرَاةَ 
َأَخْسَام وَمَا امو تتسرونها كدي ,تطيوا علتاذ وَسَارُوا بِنَا إل مَلِكُهمْ فَأَمَرَنا بالْجِلُوس 
ددا عا لاف ل ل ا ار 


دَلِكَ مِنْ حُسْنِ حَظَّي - فَإِنَ أَضْحَابِي لَمْ يَنْتهُو منْ أَْلتِهمْ هَذِهِ حَنّى ظهَرَت عَلَيْهِمْ 
أَمَارَاتُ لحب َالْجنُونٍ فَأسفتٌ لِدَلِكَ أَمَنَ الأَمَفِ وَأَدْرَكْت أَنَّ مَا أَكلُوهُ منّ الطّعَام هُوَ 


ا ل وه 


كا هن عاق ايان مَعَ كُلَّ مَنْ يَرْمِيهِمْ سُوءٌ الْحَظّ وَتَكَدُ الطّالِع إِلَ هَذْهٍ 


الْجَزِية إن يَُدْمُونَ إِلَيْهِمْ مَذَا العام الْعَجِيب قيقب 5 هم الأفول. 


وَلَا يَوَالُونَ يَأكُلُونَ مِنْهُ كُلَّ يوْمِ حََّى يَسْمَنُوا فَيَأَكَهُمُ اْغيلانٌ وَلَمّا تَكَمَّفَتْ لي هَذِ 
الفقيقة فرغة كلها ييا وامتتفت عن أن مطعامي: تفي بما لك أفقاله مت 
ع 1 3 ا وَكَانَّ يَخْرُحُ 


هج بو 


(؟) هَرَبٌ السَّنْدِبَادِ منَ الغيلان 


5 وو و 


م 
- 7 امه د اه 


د يَْمٍ - قَهَرَبْتُمِنَ اليعي» وَمَا زلْتُ أُجْرِي حبكل ذزويت 


حَنَّى أَقَبَلَ اللَّيْلُه قنِمْتُ قليلا كُمّ أَصَابَنِي الْأَرَق ِشدّة مَا آَحِقَنِي من الْكَوْفِء فَاسْتَأْتَفْتُ 


2 


السَّيْرَ وَمَا زلْت سَاتيَ ا شيقة انام أذ كل مما ألْقَاهُ في طريقي من النَارَجِيلٍ وَالْكَوذ 
الْهنْدِيّ» - الَّذِي كَانَ غذدَّائِي وَسَرَابِي مَعَا ‏ وَكُنْتْ أَسِيرُ بِالذَمَار وَأَنَامُ باللَيْلٍ 


2 


(4) على شَاطِئْ الْبَخرٍ 


د هرودو 


وََما بَلْفتْ شَاطِئ الْبَحْرِ رَأَيْتْ جَمَاعَةٌ يَجْمَعُونَ حَبَّ الفلفل, وَمَا كَادَ يَقَعُ بَصَرْهُم عَليَ 


مي عدف ه. 1 هن لد كا . -). مل 8 5 6ه 556 2 
حتى بَدَءونِي بالتجية وسَالوني - بلسان عَرَبِيُ -: «من اين اقيلت؟). 

ف قاف لو اد مانو اباس جل تل ل أ 16 ل عاد كر 2 
ره و سَ« هو 


8 - 5 هو 2 
(5) في حَضْرَّةٍ المَلِكِ 
وَلَمّا دَمَبُوا إل مَلِكِهِمْ أَخبَزْثة بقصّتِي فَعَحِبّ أَشَدَ الْعَجَبء وَأَكْرَمَنِي وَآوَانِي عِنْدَهُ 
وَخَرَجْتْ ‏ في الْيَوْم التَّلي - إِلَ الْمَدِييَّة» فَرَأَيُْهَا مَدِينَةَ تمظيمَةٌ مُؤْدَحمَة السوّاق. 


فك 


الرحلة الرابعة 


0 


(1) سوج الْخَيْلٍ 
وَلَكتَنِي رَأَيْتْ أَهْلَهَا يَرْكَبُونَ الْكَيْلَ بلا مَرْج ولا لِجَامٍ - لآ فرق في ذلك ين كبير وَصَفِي 


ور هفو كَُ 


- قَدَهَيْتُ إِلَ الْمَلِك وَأَبْدَيْتْ 


0 


لَهُ دَهْسَتِي مما رَأَيْتْء فَقَالَ لي: «إِنّكَ تُحَدّكْنِي عَنْ شيءِ 
أفرقة وتم أنه في حباي قل وَطئنة إل أن أُصْنَّعٌ لِفَرَسِهِ رجا وَلِجَامّا فَجَمَعْتَ بَعْضَ 
الْعُمَالٍ الأذكياءء وَوَسَمْتْ لكل وَاحِدٍ مِنهُمْ ل 
فَحَلَيْنّهُ بطِرَاز ذَهَبِيٌّ تّفيسء وَأَرْشَّدْت الْحَدَادَ إلى طَرِيقة صُّنْعْ الرّكَابٍ وَاللّجَام قَلَما أَتَم 
صُنْعَهُمَا ذَمَيْتْ إل الْمَلِكِ - وَمَعي مرج وَلِجَام كناك ركز لَه العايرة كن ينها 
أبن بإفضان نوييو: تانوفتها: والهنتهاء ْم رَكبَهَا الْمَلِكُ قَسْرٌّ مِنْ ذَلِكَ شُرُورًا عَظِيمًا 
وَشَكْرَ لي هَذْهِ الْهَدِيةَ النّفِيسَةٌ وَكَافَأَنِي عَلَيْهَا أَحْسَنَ مُكافَأة. 

م طلبَ إِيأميانُ ال أذ شح تميق درن لاعن را طلتيا لكتفرين 


بِهَدَاياهُمُ التّفيسَة حَتّى 


يا 


2 ره ووه ع َ 2 و ده 
في ذات يو قال لي المَلك: «إننى وَجَمِيعَ حَاشِيّتِي نُحِبّكَ يا سِنْدِبَادُ حُيَّا لا مَزْد دَ عليه, 
يوه رك ولا بْدَ مِنْ تَرْويجِكَ حَنَى لا تُقَارقَنَاه وَقَد تَخَرْتُ لك 


فَنَاةَ جَمِيلَةٌ غَنِيَة لِتَتَرَوَحَ منْهَاء فَمَاذَا أَنْتَ قَاتِلٌ؟» 


ل 02 


قَلَمْ أَسْتَطِعْ مُخَالَفَةَ أمره وَرَضِيتٌ بِالزَّوَاجٍ منْ تِلْكَ الْقَنَاةِ ‏ وَكَانَتْ ذَاتَ جمَالٍ 
هم 0 3 و 


وَأَدَبِ - فَعِشْنًا مَعَا على أَحْسّن حَالٍ وَأَهْدَاٍ بَالِ وَلكنني كُنث - في كُلَّ يَوْم - أَتَرَقبُ 


لَفْدمَ 1 > 0 
الفرّصٌ للسفر إلى بَلدِي في أولٍ شفينة تمر يِهَذْهِ الجزيرة. 
8و فههوسم ندم ف ادع 


وَحَدَتَ - في بَعْض الْأَيّامِ - ما لَمْ أَكُنْ أَتوَقَعُهُ فَقَدْ مَانَتْ رَوْجَةُ جَارِي وَكَانَ منْ أَحَبُّ 
الْقَسْدِقَاءِ إل لما دَهَيْتُ ريه وَجَدْهُ في حَالٍ لا تُوصَفُ - مِنْ شدّة الْجَرَعَ وَالكَمّ ‏ 
فَقَلْتُ له: م«تَشَجَّعْ يَا أخي وَلَا تَحْرَن 
دَعَوْتُ لَهُ يطُولٍ الْبَقَاءِ فَقَالَ لي مُتَحَسْرَا «كَيْف يَطُولٌ بَقَائِي وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ 
0 


فَقَلْتٌ لَهُ: «لا بد منّ الصَّيرء وَسَيْطِيلٌ الله عُمْرَكَ وَتَنْسَى مُصَابَكَ هَذَاء وَيَكُونُ آخر 
ره هه و 1 
مَكْرُوهِ يَلحَقك!» 
10 كي ف فى كوه هم 5 ا 1 00 مزال ف ني 7 
فقالَ لي: «أمّا طول العمر فَلَيْسَ لي فيه مَطْمَعٌ» لأنني سَأدْفن مَعَ رَوْحَتِي حَيَّا - 


كن ا ا لي اي ريه هسه 95ا22ه ركه يي 0 
بَعدَ سَاعَةَ وَاحِدَةٍ -- وقد ودعت أهلي وأصدقائي حَمِيعَا!» 
2 3-6 2 كتج له ياه ار 86 يو 0 ماك قت كه قا عراش ١‏ جره اي 86م 
فدهشت من قوله اشد دهسية» وسَالتة متعجيًا: «وكيف تدفن مع زوجتك وَانت 
8 ا م ل ده ول ع الاك و رش فق ف راف د تق الا سوم وقد اموه مايه بباوا مق 2ر2 
حَى؟», فقال لي: «إن شريعة بلادنا تحتم على كل رَحَلِ تموت زوحته ان يدفن مَعَهَا حياء 


دده عقظ 6ه ري ارق ف ده ون 8ه دواع ماق واه 
وَعَلى كل امراة يموت زوجها أن تدفن مَعَهُ ككذلك؟» 
ل 10 إرة ل + برط عقاوق ١‏ وين اوت قراح قث . لهام «وطهر ع د م اا ب 
فرّادت دهسشستى» وسَالتة: «اليس ق فدرة أحَد ان يعير هده الشريعة القاسيّة؟» 
8 00 


فَأَجَابَنِي يَايْسَا: «ذَلِكَ مُحَالُ فَإِنَّ هَذَا القانونَ يَسْرِي عَلَى أَهْلٍ الْجَزِيرَة كُلَّهِمْ من 
الْمَلِكِ إلى أَصْعر فَرْدٍ في الرّعِيّة.» 


6ه قو 


لحل 


3 


وَلَمْ يَكَدْ يَفَرُغ مِنْ كَلَامهِ حَتى اجْتَمَعَ حَوْلَهُ أهله وارفوة؛ فَوَضَعُوا رَوْجَتَهُ في 
النتغش وَوَضَعُوا مَعَهَا كُلَّ حْلَامَاء وَسَارُوا يهِمَاإِلَ جب بَعِيدٍ عَنِ الْمَدِينَّ وَكَشَفوا غطَاءَةُ 


ل ا ا ا 0 2 م 3 200000 ىن اي 6 6 31 
- وهو صَّخرّة كُبيرّة - والقوا بالزوجة فيه» ثم رَبَطوا رُوَجَهَا بِحِبَالٍ طويلة وودعوة» 
رمه 0 كي ر رار ورك عل يدي رصق فاه ووو 2 5 
وَوَضْعُوا - إلى جَانِبهِ - قله مَاءِ وَسَيْعَةَ أزغفة: وَلَمَا أَنرّلوهُ في الحِبّ أَعَادُوا غطاءَه 
رعذ ١‏ 


ورجعوا 


3 : كمي 


3 


الرحلة الرابعة 


1 


(9) الشُكْوَى إِلَ الملك 


مم وى لاه كاي لقو قن يدر منرفة ار و ل 9 لك 9 2ه. 5 رَأَدْبُ رديه آه ره و 
بِالدَّمَابٍ إِلَ مَلِك الجَزيرَة تفعَزث 4 3 لهُ هذه الْعَادَة اسيك التي لَمْ أَرَمَا في غَيْرِ هَذِهِ 
8 01 3# ع مم َ 


م عق تت 
فَإِذَا مَانَتَ الْمَلِكّةَ قَيْلِي دُفنتٌ مَعَهَاء وَإذَا مث قَيْلَهَا دُفنَثْ مَعى؟» 
000 6 4 رئة 1 ماه له 0 2 رك 202 
قَوَادَ عجّبي من ذَلِكَ وَقلَتُ لَهُ: «وَهَلَ يَسري هَذَا الْقَانونْ الدايي 0 الْغْرَيَاءِ أَيُضَا؟ى 
فَأَجَابَنِي: : «نَعَم م فَهُقَ يسوي عَلَى 03 مَنْ نْ تَرَوَجَ في هَذْه الْمَدِينئّة أَيّا كا نَّ جِنْسَة!» 
ضعهة 7و ه و 2ه و ولا 


فَرَحَعْتُ منْ عنده مَهْمُومَا َصِرْتُ أجْرَعٌ كلما لحِقَ رَوْجَتِي َكل أذَى, والنكن كعلنها 
كُلَّمَا مَرَضَتْ وَكُنْتُ إِذَا جُرِحَتْ إِصْبَعُهَا د بت طُولَ اللَيْلِ سَاه هرا حفية أن تفوة: 


يكن مَا خفت | نْ يَكُونَ فَلَمْ يَمْض عَلَى رَوْحَتِي رَمَنُّ يَسِيرٌ حَنَّى مَرضَتْ ثُمَّ مَانَتْ 
لمر اه نَّ كُلَ مَوْنَةِ تَعَرََضْتٌ لَهَا وَنَجَوْتٌ منْهًا 
في رخلاجي الشايقة كائث أن عل تبي بن أن أَذك3 حك 
وَجَاُوا فَكفنُوا رَوْجَتِي في أَبْهَى أَنْوَابَهَا وَوَضَعُوا مَعَهَا كُنَّ خُلِيّهَاه وَسِرْتْ خَلْقَهَا 
مي كَبَارٌ الدوْلة وَأَعْيَانٌ المديئة مَتَقَدٌ يدهم المَُِ سه حَتّى َغنَاَلِكَ الب المَشْقُوم. 


53 


8 
3 


وس و 


فوا غطاءة وَأَدْرلوا لوجتي : فيه وَأبَلَ عي الْمَلِكُ وَالأَعَيّانُ يُوَدّعُونَنِي» ؛ قَصَرَحْتُ يَاكيا 
ل عَلَيْهه وَتَوَسَّلْتُ إِلَيْهِمْ جَمِيعًا - طْمَعًا في أَنْ يُطْلِقُوا سَرَاحِي - فَلَمْ 


)1١(‏ بَيْنَ جَمَاجِم الْمَؤْتَى 
ثم أْرَلُونِي إل الْجُبّ شرا وَأنْرَأُوا مَعِي قله مَاءِ وَسَبْعَةَ أزغفة, وَأعادُوا غطاءً الْجْبّ كَانِيَة 


وَانْصَرَهُوا. 


/وا 


3 1 
8 
9 
1 
0 
50600 
8 
4 
: 

١ 1. 0 

0 

د 


ابي أن أاه و رجي 1 واه وق رام روج تورث الوا بره 
وَبّقيت وَحْدِي في ظلمَةٍ هَذَا الجْبّ - بَيْنَ جَمَاحِم المَوْتَى - مُترَقبًا سَاعَتِيَ الأخيرة 


رو م عي 


بين يوم واخر. 


4 


أ يه قل قري ور ا تو اف مطل ف ‏ ح اوخ ف ب و ا 2 
وَلَاحَ لي في تلك الحفرّة المُظلِمَةِ بَصِيصٌ ضَئيل منّ النور فرَأيِت حولي أكْدَاسَا من عظام 
م مز ف كوه ع 6 ويه 2لا 8 ود لطا إن اها فلو 0 + جار فر اده 
الْمَوْتَى وَجَمَاحِمِهِمْء فَازْدَادَ رُغبى وَأَخَدْتْ ألوم تَفبي عَلَى هذه الرّخْلَّة الْمَشْتُومَة وَنَدِمْتْ 
وك اجن ري 6 1ف ابم عو 2001 ار 0 0 2 ا 
عَلَى ما فَعَلَتْ حَيْتْ لا يَنقَعٌ النْدَم» كُمّ رَضيتٌ بِقَضَاءٍ الله وَحَعَلْتَ أقتَصِدٌ في الأكلٍ والشزب 


- 
2 
2 


حَتَّى لَا يَنْقَدَ مَا مَعى منّ الطّعَام في زَمَن قَلِيل وَلكتْنى - بَعْدَ بضعة أيّامِ - اسَْنْقَدْتُ 
رَادِي كُلَهُ وَأَيْقَدْتْ حِيتَيَذِ بِالْمَلَاكِ. وَإِنَي لَكَدَلِكَ إِذْ كُشفَ غطاءٌ الَجُْبٌّ وَتَرَلَ فيه رَجْلْ 


2 


الرحلة الرابعة 


مَيْتْ وَرَوْجَتَه 3-35 : وَمَعَهَا الا 5 عْفَةٌ السَيْعَةٌ وَقَلَهُ الْمَاءِ 32 تم م أَعَادُوا غطاءَ الحن كَانِيَة وَمَا 


كَادَتِ المَأة. مسف فلحي 1 نْ أعَادوا قطاءة كائدة حَدى مَانَتْ من الذوف وَالرُغيِء 


َأَحَذْتُ مَا مَعَهَا من الزَّادٍ وَالْمَاءِ فَكُنْت آكُلٌ منْه وَأَشْرَبُ مُقتَصِدًا أَِّامَا وَلَيَاليِه وبةٍ 


أَكَوَةَ 


قبُ كُلَّ مَنْ يَدْفنُوتَُ منَ الْأَْيَاءِ الّذِينَ كَانُوا يَمُوثُونَ من الرّعْبٍ فَآخْذْ رَادَهُمْ 0 طَالَ 
ع الزَمَنُ وَسَيْمْتٌ الْحَيَاةَ في هَذَا الْجُبّ الْمُظْلِم. 


)١١(‏ النَّجَاةٌ من الْحُبٌّ 


وَفي ذَّاتِ يَوْمِ رَأَيْتْ - لِحُسْنِ حَظَّي - شَبَحًا يَدنُو مني فَلَمْ أَسْتَطِع تَمْيِيرَهُ لِظْلمَة 
الْمَكَان لكي أَخسَسْت أَنْفَاسَه عن قب فقت خَاِقا مَدْعُووَاء فَفَرِعَ مني ذَلِكَ الشبَحْ 


2 - 


و فَتَبِعْتّه مرف مِنْ أَيْنَ يَخْرْجُ فَرَأيْتّهُ يَتََلّنْ مِنْ مَدْقذِ صَغِير في آخِرٍ 
فَلَاحَ لي آم كان اكه ولد لت عدا لضع عدا ناسين < حَتَى تَمَّ لي 


2 


ان ملكت تلفت 
الْحْفْرَة 

ملت لكوت مه ريني عَلى شَاطِىَ الْبَمْرِ فَقَرِحْتُ بِذَلِكَ قَرَحَا لا يُوصَفْ َم عذث 
قَدَرْتُ على جَمْعِهِ مِنَ الح وَالْجَوَاهِرِ النِّيسَةِ الّتِي دَفَنُومَا 
وَابِهمْ وَأكْفَانهِمْ وَبَقِيتُ أَذْمَبُ إِلَ الْجْبَّ كُلّ يَوْمٍ قأخمل منْه 


١ 


إلى الَجْبّ فَجمَعْتُ كُلَّ مَا 
قِ 


ع عن ولأ فد 2 ع د 6 2 
مَعّْ الموتى» وَوَضعتهًا 


2 
ا 


6 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


2 
+2 عو 


مَا أَسْتَطِيعُ حَمْلَهُ مِنْ كُنُون وَتَقَائْسَ ْم أنودُ إلى شَاطِئ الْبَحْرِ م مُترَقبًا قَدُومَ 
يَحْملْنِي إلى بَلدِي أو يُنعَدْنِي عَنْ هَذِهِ اْجَزيرَةِ الْمَشْتُومَة. 


فقاذلت توه تك يلكا أنااقل شاطي النكو جك إن لني وك امن تيف وله أكذ ازا 
2 75 ل 5 ع ه وغ م2 سه - 


حَتَّى تَهَضْتٌ قَابِمًا وَأَخَدْتُْ أَنَابِي بأغلى صَوْتِي وَأَشِيرُ لِمَنْ فيه بِيّدِيء وَأَمْسَحْتْ بقطعة 
من القَيّابٍ فَلَوَحْتُ لَهُمْ بهَاه حَنَّى فَطِنُوا إي» فَحَوَلوا مَرْكْبَهُمْ إلى الشَاطِيَ كدي لدو 
َبَدَأَتُهُمْ بالسّلام ا يده وَطَلَيْتُ تيع أن تالخذو مفو فلم ياوكذوا بي 
دَلِكَ وَسَأَلُونِي عَنْ قصّتِي فَخَشِيتُ فَخْشيتٌ أنْ أُخْبرَهُمْ بالحقيقة كُلّهَا لكلا يَكُونَ فيهمْ أَحَدّ منْ 
أَمْلٍ تِلْكَ الْجَزِيرَ َة فََمُوءَ العَاقبةٌ و قلت قَلْتْ لَهُمْ: «أَنَا تَاجِنٌ وَقَدْ غَرِقَ مَرْكُبِي فَنَجَوْتُ بِهَذِهِ 


الثَّيَابٍ على لَوْح مِنَّ الْحَشَّبٍ حَمَلَنِي إلى هَذِهِ الْجَزِيرَة!» 


الرحلة الرايعة 


وَعَرَضْتُ على رُيّانِ السّفِيِيَة هَدِيةٌ نَفِيسَةٌ ‏ مُكَاقَأَةَ لَهُ على صَنِيعِهِ - فَرَقَضٌ وَقَالَ 
لي: «أنَا لا آَخُدُ على مَعْدُوفٍ أَجَْا وََا جَرَاء فَهَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ كُلّ الشّكْرا 


(1) الْعَوْدَةٌ إلى الْوَطَنٍ 
وَكَلِمْتٌ مدْهُمْ أَنْهُمْ مُسَافرُونَ إلى «الْبَمْرَة» فَفَرِحْتٌ بِذَلِكَ فَرَحّا شَدِيدَاء وَلَمْ يَرَلِ الْمَرْكَبُ 
سَايِرًا بِنَا من جَزِيرَة إلى جَزِيرَة وَمِنْ بَلَدٍ إلى 31 سر ولا 
يَبْخَلُونَ عي بشَيْءِ مما أَحتَاجُ إِلَيْهِ حَنَى وَصَلْنَا إلى «الْبَمْرَة» فَأَقَمْتْ بهَا أيَامَا قَلَائِله كم 
ذَهَبْتَ منها إلى «بَعْدَادَه. 

فَفَرِحَ بي أَهِْي وَأَصْحَابِي فَرَحًا لَا يُوْصَفُ وَهَتَلُونِي ِالسَّلامَة وَوَهَيْتُ الْفقَرَاءَ كيرا 
مِنْ مَالي وَعَرَمْتْ على ترك الْأَسْقَارِ بَعْدَ مَا َقِينَهُ منَ الْمَتَاعب وَالشّدَائِد 


م2 ا 


دينار فَأَخَدَمَا شَاكرًا وَانْصَرَفَ هو 


ا ل 0 50 
م 000 2 
وَجَمِيعٌ الحاضرين 
0-00 والمقضة سور و ف برف لك 4 ووه 5 9 و لد 
وَلَمّا جَاءٌوا في الْعْد يَدَأْ «السُندِيَاكُ» يَقصّ عَلَيْهِمْ مَا حَدَتَ لَهُ منّ العَجَائبِ في رخلته 


ل 


ه١‎ 


الرحلة الخامسة 


١١‏ شيخ البحر «"» مدينة القرود 


)١(‏ جَزِيرَة الرّخْ 


َمْ يَكِْنِي مَا رَكبْتَهُ من الأَخطارٍ وَلَمْ يَْنِ عَزِيمَتِي مَا لقيتة من الْمَخَاوقٍ في أسْفَارِي 
السَابقة. فد تيت َك عله - بغت قلي من دمن - ودبت تي في الَف وَالانُجَار 


فَأَعْدَدْتُ كُلَّ مَا أَحْتَاجُ إليْهِ في رخْلتي مِنْ يضَامةٍ وَمَتجٍَ وم أستاكة فوكها ب هده 
الْمَرِّ ‏ كما فَعَلْتْ في أَسْفَارِي السَابقَةٍ بِقَةٍ - بَلٍ اشار تالكا قي لفيا إل دك 


امه 5 2ه 


ريد وَسَافَرَ مَعي جَمَاعَة منْ أَعيّان انان 

كد الل م 1 جد اجرف 5 * 
يْرَامَء وَمَا َلَنَا سَائِرِينَ في الْبَحْر أَيَّامَا وَلَيَايِ حَتَّى رَسَا الْمَرْكَبُ عَلَى جَزِيرَةٍ كَبيرَةِ مَقةْ 
منَ النّآس اسْمُهَا جَزِيرَة :لكل فكطر 1 1 كدرل يها لنروع عن أفرينا قاض اسه 
وَلَمْ تكد نَمْشِي فيهًا قَلِيلًا > حَنََى لاحث لَنَا بَنِضَةُ رُخّ كبيرة في حَجْم بلك الْبَيْضَةِ التي 


دده 


وَصَفْتْها لَكُمْ في رخلتي الذَانِيَة! 


السَّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


(0) فَرْخٌ الوح 

وَكَانَتْ على وَشْكِ أَنْ تُفرحء فَقَدْ أَطَلّ فَرْحْ الوح يمِقَايهِ مذ منهاء وَلِمْ يكذ يََاةُ رفَاقي حَتّى 
انْدَفَعُوا إلى الْبَيْضَةٍ يَكْسْرُونَهَا يمَعَاولهِمْ وَفْؤسهمْ ونا أَنْهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وأَحَذَرهُمْ وَحَامَة 
التاق وَهُمْ لا يُضعُونَ إلى نُضجِي وَلَا يَْمَعُونَ لي قؤلا. بحس يده 


ما من 51 00 و 1 22 هده 


(؟) طَائِرَا الرّخْ 

وما كاذو تهون من ِلْكَ الأككة الْمَدْ لْمَشْكُومَة دي أكله الح فشكت هنا كَزة السني 
طَايْرَان كَبيرَان فَعَرَفْتٌ أَنّهُمَا طَايْرًا المُعٌء وَأَدْرَكَ الرّيّانُ الْخَطَرَ الْمُحَدِقَ بِنَا قَصَاحَ: 
الما ِل المؤكن كين أن يَحْلَّ بِكُمْ غَضَبْهُمَا وَنَقَمَتْهُمَا فَجَرَيْنَا إِلَ الَرْكُب مُشرعينَ» 


3 ودء.ه 


وَأَرْخَيْنَا شرّاعه فَسَانَ بِنَا بأقصى سُرْعَة. 


لك 


الرحلة الخامسة 
6 اْتَقَامْ الرّخْ 


وَكَانَ طَّايِرًا الرّعّ قَدْ وَصَلَا إلى بَيْضَتِهِمَا فَرَأَيَا م ما حَلَّ بوَلِيدِمَا قَضَاحًا مِنّ الْجَرّع 


أمّا نَحْنُ فَقَدْ صَارَ ينا الْمَوْكَبُ حَدَ ا و 


مِنْ شَرٌِّمًاء وَلَكِنَّهُمَا عَادَا إِلَيْنَا - بَعْدَ قَلِيل - 0 شحو عطليفة, 
وَأَْعَتْ أَنْتى الدُّحٌ فَآلقَتِ الصَّْرَةَ التي تَحْمِلُها على م وَكَانَ رُبَّانْنَا ذَّكيّا مَاهِرًا 
َأَدَارَ في الْحَالِ سُكَانَ الْمَرْكْبء فَانْحَرَفَ عَن الصَّحْرَةِ 0 إك الجخن وَشِنت الما 


شلال جاذ سمل ون بخلاريما قزاكة. 


(5) تَحْطِيمٌ الْمَؤكب 
وَلَمْ تَكَدْ تَفْرَحٌ برّوَالٍ هَذَا الْخَطَر عَنَاء طَ حَنَّى أَلَقَى طَيْرُ اليُعْ صَخْرَتَهُ عَلى مَْكَبنا؛ فَأَصَايَتْ 
2 000 ديرق لمكت إل حزن التدر ها جيوى الحداع وااين وات 


> 0011 ه 9ه 


00( جَزِيرَةٌ شَيْخ | لَبَحْرِ 

الام 0 ونا لأف أَيْنَ يَسيرُ بي حَتَّى قَدََِي الأمواج 
- لِحْسْن حَظَّي - إِلَ جَزِيرَةٍ قريبّة: وَكَانَ شَاطِتَّهَا مُْتَفعًا ها كَثيرَ الصَّخُورٍ وَالْحِجَارة, 
00 ار و الاح و عر ال 


5 


مَتهُوكَ الْقَوَىء وَلَمّا فقت بَدَأَتْ أَمْذ مشي في الْجَزيرَة فَرَأَيْثُهَا حَنَةّ > الأشَجَارٍ اهار 
فَأَكُلْتُ من فَاكهَتهًا اللّذِيدَة وَشرِيْتٌ منْ مَايَهَا الْعَذْبِء وَجَلَسْتُ ب ظلّ شَجَرَة © با 
فقس الهواة الأظيفة واد 2 عن ميق ما ار عن عاد لمكن يكت خاء اليل ريت 
تَوْمَا هَادِنًا إلى الصّبَاح. 

وَقَمْتُ في الَيَوم التّالي وَقَدْ عَادَ إيّ نَشَاطِى فَأَخَدْتٌ 


أ 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


5 اه 
(0) شيخ البَحْرٍ 
516 2 م 2 ده عو ا عد امس جه د مي 5 ا 4 
وَلَاحَ لي شَبَحْ منْ بَعيدِء فاقآرَبْتَ منة؛ فَإِذَا بِهِ شَيْخَ كَبِيرٌ تَبْدُو عَلَيّْهِ عَلَامَات الْهَوَم وَضَعْفَ 
الشَيْحُوحَة وَكَانَ جَالِسَا على نَهْرِ ف بيت يمن 'قتاهة شو القط إل هذه الحريوة 


> 5 ره و 


وَقَلْتُ لَعَلَّ سَفِيتَتَهُ غَرِقَتْ كُمَا غَرِقَتْ سَفيتَتِيء وَرَمَاهُ الْمَوْجُ إِلَ هَذِهِ الْجَزِيرَة التَاِيّة كَمَا 


َبَدَأَنَهُ بالتّحِيِّة ‏ وَأَنَا فَرحٌ بِلِقَائْهِ - فَهَنَّ لي رَأْسَه دا على تَحيّي. فَسَأَلْتةُ: «مَاذا 
يَصْنَعُ في تِلْكَ الْجَزيرَة؟» فَأَشَارَ إل أنْ أَحْملهُ على ظهْري إلى شم شَجَرَةٍ قَرِيبّة من التّهُر 
لِيَقَطِفٌ مذْهَا بَعْضَ 0 َأَخَدَثْنِي الشَّقَقَةُ عَلَيْهِ - لِضَعْفه كر ينه - وحم حَمَلْتهُ 


7 2 5 
598 6م 1 عر فرعم + 0.2 مرو بزالة 


نْ يَأَخْدَ منْ فَاكهّة وَانْحَنَيْتْ لأنزله برفق فلم يَنزل. 


ا 2 


إِنْنِي كُلّمَا ذَكَرْتُ هَذَا الشّيْح لا لِك نَفيِي من الضّحِكِء فَقَنْ خْدِعت فيه إِذْ كُنْتْ أ 
أ 


ل خيي ااي اخ ري نا مره فَرَيْنَهُ قَويا شَدِيدَ الَْسْوَة. فَقَدْ قَهَوّ على 


كتفي ولف سَاقَيْهِ على تُذّقي بِقوّةٍ حَنَّى كذث أَخْتَنِقُ فسن عي فَهَوَيْتُ إلى 3 
َم فك 0 د مر "١‏ 0 ج سَاقَيْهِ قلِيلًا ِمِقدَارٍ ما 


قربي ةنيد و 2ع 0 


مُكَالَفَةٌ ا وَسرْتُ إل حَيْتْ أَشَان وَمَا وال يق مَا يَخْلُو لَه من ان وَالثُمَر 


طول اليَْم وَجُْءًا من اللّيْلِ حَنّى َعْقَتْ قُوَايٍ فا فا ككرت كن النهن د وان كن الكناة 
وَالْمَوْتِ - لشدّة ما جني من الب فرج ساق يا حت بت وما ملع الي 
هل يَخْرِبنِي بِسَاقَيْهِ وَيَرْكُلَنِي بِقَد 00 مَيْهِ حَنَّى أَيْقَظَنِي؛ وَقَضَيْتْ يَوْمِي كُمَا قَضَيْتْ الْأمس 
مُتَألَمَا أَهَدّ الألم من مَذْهِ الْمُصِيبَةِ الِي لم مَكْنْ في الْحِسْبَان, وَل أَلْ عَلَى هَذْهِ الْحَالٍ 


وم 


مُدّةَ من الزّمَنِ 


01 


الرحلة الخامسة 
(8) الِانْتقَامُ منْ سَيْخْ البَخر 


وَفي ذَاتِ يوم وَجَدْت كَثِيرًا من العتّب الناضج وَإِلَ جَانِبهِ قزع ياس كَبِيرٌ الَحَحِم 


قر سق قا وه لوا اق ب را وق ا مل كيف ل ف 
نصًافا غْسَلتة بالمّاء بعنَايَّة ثم وَضْعَت فيه شَيّكًا منّ العتب وَتَرَكْتَهُ في 


3 


5 عم داك كوه ور سير هق لق يك قاد فز اه 2 


شيخ الملدون أن شمن ديك العصيرء قَلَم أتزكة ى طبية طليهر قما رزال يرث 
رك جم مقر شرمجة ه ديرف 2962 هثر رم ته غ525 ف سساح سس 262 هو رم 
حَتى ذَهَبَ عقلهُ وَارْتَخَتْ سَاقاةء فَأَلقَيْتهُ على الأزض وَأَخَدْتٌ حَجَرًا كَبيرًا فَألقَيْتهُ عَلَى 


هم نه فو 


رَأسِه بقوّة فَقَكَلتهُ لِلْحَالٍ. وَفَرِحْتُ بِهَذَا القَوز فَرَحَا لا يُوصَف. 


/اه 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


(9) في انْتَظارٍ و 


من الْجَزِيرَ ا ِل مَنْ فيها فَأفبَنُوا م بِالتّحيّة, كدذّها لهم سن 
حك وك أو لضي ناح تا تكن لالحا الى معد يوحن للك اله اكد وَقَالَ 
المجس د رم لو ريه الس عو 


عه ا ل 2 


وَكَانَتْ هَذِهِ الْجَزِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ التكّار د بِأنّ مَنْ يَصلْ إِلَيّْهَا لا تُكْتّبُ لَهُ 


وَمَكثْنَا مُدَةَ قَصِيرَةٌ من الذّمَنِ كُمَ أَلعَتْ بنَا السّغِينةٌ ود كَنْ لقي مِنْ رُيَانِهًا عِنَايَةٌ كبيرَة 
و فل سائييت فى الذخر اما ما وََيَاإيِ حَتَى وَصَلْنَا إل مَدِينّة جَمِيلّة سَأَلْتُ الرُبّانَ عن 
انهه لحني أذواكوينة المووو وقد أغطّاني أَحَدُ رفاقي مخْلاةً كبيرَة وَكَانَ مَعَ 
ع وَاِِ من أسْحَابِي مخْلة ْلَه وَسَارُوا - ونا مَعَهُم - فَمَلا كل مِنْهُمْ مخلاتة 
ِالْحِجَارَةِ وَفَعَلْتْ ل م عَةّ بشَجَر النَّارَجِيلٍ 


2 


«الْجَوْز الْهنْدِي» وَعَلَى كُلَّ شََرَةِ جَمَاعَةَ من الْقرَدَةء فَأَحَدَ التَمّارُ يَرْحِمُونَهَا بالْحِجَارَةِ 


همهو ماو اكد 2 لود ا 0 ال ف و ان ام فد 0 
7 نرت يي ف ذلك ذا درائت القزذة قن امقاكة و16 18ه هذا مويق وها فاكدت 


َرْمِيَا بالنَارَجِيلٍ - وَتَحْنْ نَجْمَعْهُ - حَنَّى مَل كل واد مِنَا مِخْلَاتَه كم عُدْنا 
السّفينّة: وَفي الْيَوْم الثَالي ذدَهَبْنَا جَّميعًا إلى الْعَابَةِ الا 0 بالأمُس. وَمَا رَلْنَا 
َذَلِكَ عِدَّةَ أيّام حَتَّى جَمَعْنَا مقدارًا كبيرا منّ النَارَجِيلِ كُمّ أَبْحَرَ 
َي > عد وَل إلى ب كير قبا فيه ما معنا من الب بأ من وار تين 


5 


الرحلة الخامسة 


)١١(‏ غَوَاصُو اللؤلؤ 


وَمَا زَلْنَا سَنْتَقلٌ منْ بَلَدِ إلى بَلَدِ و و تَتَحِرُ في كُلَّ مَكَانِ كدلب حَتَّى وَصَلْنَا إلى بَلَدِ كبير حَيْتْ 


َأَيْكَا حُواضَي ي الَو يَفُوصُون في عمق الْبَحْر رَغْبَةٌ في اْحصُولٍ عَلَيه. طب | 


عه > قو 


لْعَوَاصِينَ أَنْ يَنِلَ إِلَ قَرَارِ الْبَحْرِ وَيَحْمَعَ لي مَا يُصِيبُة من للُّْو واعطيتة جو على 
دَلِكَ فَفَعَلَ وَكَانَ > حَظَي سَعِيدًا فَخْرَّجٌ وَمَعَهُ من اللؤْلُو شي كثيرٌ. 


أ 


بحم 


)1١(‏ الْعَوْدَةٌ إلى الْوَطَّنٍ 


550 5 2 ا ر هو 0 مر 2 ع انق لي 7 
وَعدْتٌ إِلَ «الْيَمْرَة» وَمَعِي من الْمَالٍ وَاللَوْلُق وَخَشَّبٍ الصَّنْدَلٍ كَرْوَة طَائلَة كُمّ سَافَرْتُ 
منّ «الْيَضْرَة» إِلَ «بَغْدَادَ» فَلَقيَنى أَهُلى وَأَصْحَابِى فَرحِينَ بِعَوْدَتَى سَالِماء وَتَصَدَّقتْ عَلَى 
2 000 0 ل 00 هر 2 2 وراء 
الْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِمَالِ كثير وَعَرّمْتْ عَنَى الْبَقَاءِ في «بَغْدَادَ» طُولَ عُْمْرِي آمنًا مُطْمَتِنَا. 


كََُ - 


وَلَما اْتَهَى والستزكافه رمن كله اعد ِلْحَمَانِ بِمانّة دِينَارٍ فادها ذاعم له وَانصرف 


مِنْ عِنْدِهِ شَاكرًا مَسْرُورًا وَخَرَجَ مَعَهُ جَمِيعٌ الْحَاضْرِينَ ع أَنْ يَعْودُوا إلى «السَنْدِبَاب» في 
الْعَد. 


-_ 


وَلَما حَضَرُوا في الْيَوْم اذاي بَدَا «السَّنْدِبَاكُ يَقْضٌ عَلَيْهِمْ رَخْلَتَهُ السَّادِسَة فَقَالَ. 


64 


في جَزِيرَة الهّلاك 
)١(‏ بَعْدَ عَامٍ 
علَكُم تَعْجَبُونَ أَسَدَ الْعَجَبِ حِينَ تَعْلَمُونَ أَنَِّي لم أَنّْ عن السّفَرِ بَعْدَ مَا لَقِيثة في 


أَسْفَاري الْحَمْسَةِ مِنَ الْأَخْطَار وَالْمَهَالِكِ وَلَكُمُ الْعُذْرُ في مَذْهِ الدَّهْشَّة فَإِنَنِي ‏ أَنَا تبي 
- أَعْجَبُ محم مِنْ تْكَ المُجَارَفَِ وَلَكنَّ قضَاءً الله لا مَفرٌ مه فَقَد سَوْلَتْ تفي الْأَمَارَه 


57 
: ل 


بالسوء أ د أشتي كه الزاكة رحدل من د وَالْمَخَاوفٍ فَوْقَ ما احْتَمَلت من قكل: 
يَعلَّ أَنْ بَقِيتٌ في «يَغْدَانَ» سد ةٌ كَاملَةٌ نَاعمًا م 0 الْقلَبِء وَعَاوَدَني وق شَدِيدٌ إِكَ السّفْر 
وَالانّجَار وَيَدَلَ أَضصْدِقَائِي كُلَّ مَا في وُسْعِهمْ منْ نصح لِيَنْنُوا زيمتي وَيُعَوُقُونِي عَن 


)١(‏ هُبُوبُ الْعَاصفَةِ 


ده ره و 2 


وَلَمَا أَعدّذت عُدَّتِي وَاشَرَيتُ مَا أختاج إِلَيْه من الْبَضَابْع سَافَرْتٌ إِكَ الْيَضْرَة حَيْتْ 
الكزة فكاع من العكاو قَاصدِينَ إلى بِلادٍ الْهنْدء وما لَنَا سَائْرِينَ في الْبَحْرِ 5 


<َ 0 


هَبّتْ عَلَيْنَا ‏ ذَّاتَ يَوْمِ - قاصفة شسَّدِيدَة فَظَلّتٍ الْأَمَوَاجٌ َلْعَبُ كن 


وَلَيَايّ حَتَّى هد 


وَأَصْبَحْنَا دين ِالْعَرَقٍ بَينَ سَاعَةٍ وخر وَمَكَثْنَا عَلى هَذْهِ الْحَالٍ يَوْمَا وَلَيْلَ كُمَ 


م 


هَدَأتِ الْعَاصِفَةُ بَعْدَ أَنْ ضَلَْتْ سَفِيتَتُنَا وَأَصْبَحْنَا لا تَْرفُ ف 
جهَة نَقصِدُء ولاح لَنَاجَبَلُ شامق عَلَى مَسَافَةِ بيده وَلَمْ يكذ 0 
من الْجَرَع وَيَكىء فَسَأَلتَاهُ: «مَاذًا حَدَتَ؟» فَأَجَابََا مُتَفّرَا حَزِينا: «لَقَدْ كُتبَ عََيْنَا الهكَاكُ 


بق روه عم 62 


في هَذدِ الخلةء وَلمْ ببق لا مَل في في النّجّاةِ من الْمَوْتِء فَادْعُوا الله وَاسْتَغْفِرُوا لِدُّنُويكُمْ 
وَلَيُوَدُعْ بَعْضْكُمْ بَْضًا قبل أن يَخْلَ م امَك إن َهيََا سَعصْطَيمُ - لا محَاَةَ - 
بِهَدَا الْجَبَلٍِ الْعَاِي الذي تَرَوْنَهُ وَلَمْ يَنْجْ مَرْكَبٌ وَصَل إِلَ هَذَا الْمَكَانَا» 


تكد 


وَلمْ يكذ يم الربّانُ قَوْلَهُ حَنَّى دَأَيْنَا اماج مَدقَمُ الْمَركبَ دَفْما إلى ذَلِكَ الْجَبَلِه وَحَاوَلتَا 
أنْ نْحَولَ ركنا إل حفة أخرى فلم تفلخ وكاازالت الشفينة شاور يشر مه غائلة حني 22 


ع دي م :8 


وَصَلَتْ إلى الْجَبَلِ َاصْطَدَمَتْ به صَدْمَةٌ عَذِيفَةَ حَطَّمَتْهَا تَحْطِيمًا وَفَكّكَتْ أَلْوَاحََا وَأَشْرَعَ 
ديعن إل لذح هن الخكب: يتخ يدرضن القوق بقه أن أخذنا من السفينة انس ما 


11 


فيهاء وَمَا لما مُحِدّينَ في طلبٍ الْخّلاصٍ حَتى نَى تَمَكَنَا ‏ بَعْدَ جَهْدٍ جَهِيدٍ - من الصّعُودٍ 


إِلَ الشَّاطِئ حَيْث وَضَعَنا ما حَمَلتاة من الراد والتقاقو» فعال لكا :ايان تحت عَلَيْنا 
أنْ تَحْفِرَ قَبُورَنَا بأَيْدِينَه فَلَيْسَ لَنَا أَمَلُ في النّجّاةِ منْ هَذِهِ الْجَزيرَة التي لَمْ تُكْتَّبٍ السَّلَامَةُ 


2014 


(؟) في جَزِيرَةٍ الْهَلَاكِ ‏ عِظامٌ الَؤْتَى 


م 


وَقَنْ تَبَيّنِ لَنَا صِدْقٌ فَوْلِهِ فَقَدْ رَأَيْنَا أَمَامَنَا كثيرَا مِنْ بَقَايَا السّفْنِ الْمُحَطَّمَةِ وَلَاحَتْ مِنًا 
لا ولي عومة منْ بحام المؤتى فَعَلن أن مَصيتك سَيعُوْ - يلا َك - مغن 


27 مم 


مَصِيرهم وَأَيْقَنَا أَنَّ أَيَامَنَا في الْحَيَاةِ مَعْدُودَةَء وَقَطَعْنَا الَْمَلَ من النّجَاةه وَكُنَا دَرَى في كُلَّ 
ن - على شَاطِئ الْبَمْرِ - بَضَايِعٌ وَدَخَايِرَ نَفِيسَةٌ مَطْرُوحَةٌ على الصّخُورِ فَتَذْكْرْ 
نكارج أضكا وان في اللحاق بيغ يقد قرز يون اديت 
وَوَجَدْنًا نَهُرَا عَلى سَفح الْجَبَلٍ يَخْرْجُ مِنْ كَهْفٍ مُظلِمٍ دُونّ نْ يَعْلَمَ أَحَدّ ما ورا 
هَذَا الْكَهْفِء وَوَأيْنًا ككينا نم الأخجَار الكريمة جك كالقاين والقافيف:ال زوك مرفقرة 
في كُلَّ مَكَانِ فَلَمْ َلتَفت إِليْهَا وَمَا عُنِيّ أَحَدُ منَا بِجَمْعِهَا. 


أن 


ا 


الرحلة السادسة 


وَبَقِينَايَائِِينَ في تِلْكَ الْجَزِيرَ التوهشة ل أكل لذا 4 النفاة لان كل يدك ترس وضوكة 


500 


إِلَيْنَا يَكُون نَصِيبَة تَصِيبَهُ أَنْ يُحَطَّمَّ كُمَا حُطَّمَ مَرْكْبُنَا وَيَلْقَى مَنْ فيه مِذْلَ مَا لَقينًا. 


وَقَدْ َدْ كَسَمَ الوبانُ ما معنا : ل 


(5) بَعْدَ فَرَاعْ الزَّادٍ 


ا ا 8ك اشداى از ب اك قرا باه حل 0 ماك 2 
وَبقِينا عل هزه العال كذة من الزمن كني نفد ما مع رفاقي من الاق فمانوا وها -- 
50-0 ل اه عن م 0000 ٠‏ 0 

وَاحِدًا بَعْدَ الآخر - وَدَقَنتَهُمْ جَمِيعَا وَبَّقِينْ وَحَدِي بعدَهُمْ أذ َوَقَبُ الْمَؤْتَه وَكُنت أقتصدٌ 


في طَعَاِمِي قَلَا أقتاث إل بمقدَار تكن به عل الحفاة كني أرشك زَادِي أَنْ 3 


ع اه 


3 


3 


- 


ولت أنكة في هو الخايفة النكزة وألوخ نفدي عن هزوالقفلة المشتومة. 


1 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


(5) الأَمَلُ بَعْدَ اليأس 


وَلَكنى لم أسَشْلم لياس قَمَشَيْتُ إلى الذهرة وَحَعَلت أساكل تفيي وكا آتأقله: مأين يدهت 
هَذَا الَّهُرُ بَعْدَ أَنْ يَجْتَارَ الْكَهْفَ؟ إِنَّهُ لا بد آتِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ آهِلٍ بِالسّكَانِ خَلْفَ هَذَا 


2 


و 


الْجَبلِ الْعَاليِ!» وَخَطَرَ لي أَنْ أَصْنَّعَ رَوْرَقَاء وَقلْتُ لِتّفبي: : «إَِّني إِنْ بَقِيتُ في هَذهِ الْجَزِيرَة 
قَأَنَا مَالِكَ له محال فَإذَا ا َكبتُ 00 ا داخلَ الكهف لنْ 0 ا وك 


00 


(1) زَوْرَق النجّاة 

نُقَانِ مَدِهِ الْفكْرَة الْجَرِينِّ فَجَمَعْتُ مِنْ ألْوَاء ح الْخَشَّبٍ مَا يَكْفِي لِصُنْع زَوْرَقِ 
صَغِيرء وَلَمَا تَمَمْتَهُ أَدْرَلتُهُ إلى الدَهرِ وَمَلأَتَهُ كدر ما مَا يََْيُ ْله منَ الحا الَِّيسَة 
وَالْحَجارَة ة الْكُريمَة الْمُبَعْتَرَ ة في أَنْحَاءِ الْجَزيرَة: وَصَنَعْتٌ مجْدَافين صَغيرَيْنء وَصحت 
لوم ع تو لكا لك ع لسر ارا واد 


في إِذة 
57 1 


(/) في ظَلمَةٍ الكهْفٍِ 


مده 


ركيت دفي الصكيز وكخلث َجَدْفُ كََأيُ الَودَقَ ميد بي ادل الْكَهْفِ 5-8 


211 


َه 


فيه - آَبَاَا وَلَيَلي َشَعَرْت بأد الْمكانَ يَدْدَادُ ضيقًا 2 ع كوا دل ]قي كد 
أن نْ يَصْطَيمَ أي بِسَقْفٍ الْكَهْفٍ فَاسْتَلقَيُْ على ظَهِريء ثم أَجْهَدَنِي الْجُوعٌ 


م 


وَالَتَقت وَغَلَبَنِي التعائن كنفت كما قسما: 


وخشيت 


1 


الرحلة السادسة 


(6) الْخَلَاضٌ مِنْ جَزِيرَةٍ الْهَلَانِ 


اران ةدر و لدف ١‏ يبه 5 2 ركه ف يدرب 
لا د وَجَدْْنِي قد خَرَجْتْ مِنْ ظَلمَةِ الْكهْفٍ إلى سَهلٍ فسيح» وَرَايت زورّقي 


مَريو طا إلى جَانب النَهْر وَحَوِْي حَمَاعَة من الناسن مَنْظْرُون إكَ نظرّات الْعَمْفٍ وَالدَّهْشَة 
فَهَضْتُ شَاكرا لَهُمْ شن صِنيعهمْ وَحَيَيكهُمْ بر الْإخُلاص وَالْمَوَدّة فَوَدُوا عََيّ بكلام 


اع َه َه 


2 وَلَمْ أكد أنين شرركة تدوت كوي 8 ليلدك كن اتكللة تبي يها 


نَشَدْتٌ قَوْلَ الْقَابلِ: 


دما بَيْنَ عَمْضَة عَيْن وَانْتِبَامَتِهَا ‏ يُغَيّرْ اللهُ من حَالٍ إِلَى حَالٍ» 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


(9) في جَزِيرَةٍ سَوَنْدِيبَ 


وَكَانَ أَحَدُ الْحَاضْرِينَ يَغْيِفَ الْعَرَِيَة فَقَهمَ كلامي وَعَرَفَ أنني عَرَبِيٌ فَاقترَبَ مني وَقَالَ: 


دلا تَعْجَبْ يَا أخي وَلَا تَخْشَ شَيْنَا فَأَنْتَ في بِلَادِئاه وَكَدْ رََيَْاكَ نَائِمَا في هَذَا الزَّوْرَق 
فَخَشِينَا عَلَيْكَ الْقَرَقَ وَرَبَطْنَاهُ إلى شَاطِئْ التَّهْن وَمَكَثْنَا حَوْلكَ حَنَّى اسْتَيْقَظْتَ مِنْ نَوْمِكَ 
فَقلْ لنَا مِنْ أيّ مَكان أَتَيْتَ وَإلى أي مَكَانِ تَقصِدُ؟» 

سَأنته: «وآئنَ نا الآن5 ٠‏ 

فَقَالَ لي: «أَنْتَ في جَزِيرَة سَرَنْدِيبَ»» 

مَقَلْتُ لَهُ: «إِتنِي أَكَانُ أَمْلِكُ جوعًا.» 

فََشْرَعَ بإِحْضَارٍ الطّعَام فَأَكلْتُ حَنَّى شَبِعْتْ كُمّ قَصَصْتْ عَلَيْهِ قصّتِي فَتَرْجَمَهَا 


ِأَسْحَابِهِ فَعَجِبُوا أَمَدّ الْمَجّبِ وَقَانُوا لي: «إِنَّ قِصَّتَكَ جيب وَلَا بد منْ ذَمَابِكَ مَعَنَا إلى 


)٠١(‏ في حَحُرَةٍ مَلِكِ سَرَنْدِيبَ 


وَأَرْكَبُونِي جوَادَا وَحَمَلُوا رَوْرَقِي ‏ بمَا فيه - على أَكْتَافهِمْ وَلَمْ تَرَلْ سَائْرِينَ حَتَى 
عم الم له 


ف عض جه و 


انفرع عي 3-0 وَرُكُوبِي 0 
فَسَأَلَنِي الْمَلِكُ: «وَكَيْفَ وَصَلْتَ إلى هُنَا؟» 


ه عروده 


الف ١‏ ع وم ا ال الى 


0 5 


م م رَأئ الْمَلِكْ مَافي الرَّؤْرَق من كُنُوز وَنَفَائِسَء وَتَظَرَإِلَ مَا يَحْويهِ منّ الْمَرْجَان امون 


َه فه 0 


والفاس: وهو سكس كا شا فوتحدة أتمن كادف خراقنه وأبْدَ دَهْشّتَهُ منْ ذَلِكَء فَلَما 


3 


َأَْتهُ يا ال يي اا ها يشا وَفَلّت 


لَهُ: «إِتنِي وَجَمِيعٌ م مَا أَمْلِكُ طوع أَمْرِكَ «“ 


11 


الرحلة السادسة 


8 ب م 00 520 أن كك ثة قطن عن" عام افما لرمد 6 فقا 
فاجَابَنِي ميتسما: كلك يا سنديّادء إن كنوزك ملك لك لا ينازعك فيهًا أاحد: وَلست 
0000 


طَامِعًا فيهًاء وََنْ آخْدَ منْهَا شَيْما بل أزِيدُمَا لَكَ بَارَكَ الل فيكَ وَمَتَعَكَ بهَا!» 
فشكزنة فل ذلك هذا كزيل 


ارا ا 


8 شَدِيدًا؛ ومن عادثه 1 دكن انفيل في 5 حَافلٍ 0 الكميَا العامة وَكَانَ 
0 بي 3 د ذُوَنّ أَنْ أَُوَدَةُ وَأَكَوْرَ آ لَهُ الشَّعَْ عَل هَذْهِ الْعِنَايّة الْعَظيمَةء ثْمّ أَخرُج إلى 


درقه 


الْمَدِينّة فَأَرَى فيهًا غَرَائبَ وَأُاحِيبّ لا أَسْتَطِيعُ أنْ أصِفَهَا لَكُمْ لِكَدْرَتِهًا. 


/ا1 


)١1١(‏ عَجَائْبٌ سَرَنْدِيبَ 


را هه ٠‏ 


َه 


وَمِما أَذكُرُهُلَكُمْ منْ عَجَائِبِهًا - عَلَى سَبِيلٍ الْمِئَالِ ‏ أَنَّ اللَيْلَ وَالتَّمَارَ فيها مُتَسَاوِيَانَ في 
الطُولٍ دَايْمًا سَبَبٍ وُقوعِها على خط لاوا ون نَّ فيهًا جَبَلَا منْ أغلى حِبَالٍ الذَّنْيَاه وَلَقَدْ 
كُنْتُ أَصْعَدُ إلى ة مي أَيَانًا لمن تي بجَمَالٍ الطّبيعة اَن كمَا عُت ذهب في بَْضِ 


الآيّام إلى شَاطِئ الْبَحْر فَأَرَى الْعَوّاصِينَ يَسْتَخْرجُونَ الْلؤْلُوًا 


)1١(‏ كِتَابٌ الْمَلِكِ إل الْخَلِيقَةٍ 
وَمَكَُنْتُ في تِلْكَ الْبلَادٍ الْجَميلّة عِدَّة 
بلادي» َاسْتَأْدَنك الْمَِك في السَفر فَتَفضّلَ عل بالإذن في لِك بد أ ١‏ ندل يعون 


بده الْعَالِيّة. ا جَاء 0 أ وَتَعَنِي وَحَمَّلَنِي كِتَابًا رَقِيقَا إلى الْكَّلِيفة «مَارُونَ 


١04 
01 
ْ 
2 
ع‎ 
ماي‎ 
1 
1 
ا عم‎ 
6 


)١15(‏ الْعَؤْدَةٌ إلى بَعْدَادَ 


04 أكامًا سس 


بْحَرَتْ بي السِّيئة إِلَ بلاِي وَلَم تَوَلَ سَايَرَةَ أَيَّامَا وَلَيَاإييِ حَتَى وَصَلَّتْ إى «الْبَمْرَة» 
حَيْتْ سَافَرْتُ إل «يَغْدَاكَه فَقَابَكَنِي أَهِْي وَأُضْحَابِي أَحْسَنَ مُقَابَلَة وَتَصَدَّقَتُ على الْفْقَرَاء 
والسَاكين, وَأَحْوَّلْتُ لَهُمْ الْعَطَّاءَ وَعَرَّمْتْ على تَرْكِ السَّفْر وَالْمَقَاءِ في «بَغْدَادَ» طُولَ غُمْرِي 


3 


1 


خدى ل اعفن توي اللخطان:والككاوف: بنتاها عرد منهًا. 


)1١5(‏ في حَضْرّة الخَلِيفَةِ 
ثم ذَهَبْتْ إلى الْخَلِيقَة «قَارُونَ الرَشِيدِ» فَمَتَلْتُ بِينَ يَدَيْهُ وَقَصَصْتٌ عَلَيْهُ قصّتي وَقَدَّمْتْ 
لَه 


صو كن 


ما أَؤْسَلَةُ ليه ملك «سَرَندِيت» من الْهَدَايَ النّفِيسَة فَمَحِبَ مِنْ ذَلِكَ عَحَبًا شَدِيدًا. 


قر كتَابَ الْمَلِكِ فََهُ يفيض بِالرّقةٍ وَالْمَوَدَّة والإخلاص, فَشَكَرَنِي على ذَلِكَ مولي 
بِجَائرّة حَسَنَةِ وَشَمَلَنِي بِعَطفه وَحُبَهِ به. 


16 


الرحلة السادسة 


وَلَمّا فَرَعٌ «السَنْدِبَانُ» مِنْ كَلَاِمهِ أَمَرَ للْحَمَّالٍ بِمانّة دِينَار فَأَحَدَهَا من شاكرًا وَانصَرَفَ 


وَلَمّا حَضَرُوا في الْيَوْم الدّابي أَخَدَّ «السَّدْدِبَاكُ يَقَص عَلَيْهُمْ رَخْلَتَهُ السَّابِعَةٌ فَقَالَ. 


1 


الرحلة السابعة 


مع الأفيّال 


)١(‏ تَوْبَةُ السَنْدبَادِ عن السفّر 


عَرَّمْتُ - بَعْدَ أَنْ عُدْت مِنْ رِخْلتِي السَادِسَةٍ - عَلَى مدا َك الأسََارِ بعْدَ ما لقي فيهَا مِنّ 


المَاوفٍ وَالْأَخطَار الّتِي تَشْيبُ منْ مَوْلِهَا الْولْدَانُ. قد تَفبِي عَهْدًا وَثِيقًا أَنْ أقضِيّ 
الْبَّقِيّةُ الْبَاقيَة منْ عُمْري في رَاحَةٍ وَطْمَأَنِينَة بَعْدَ أَنْ ة بَحْتْ شَيْخًا كبيرَ السّنء وَكَرِمَتْ 


3 


في العُية وَالْسََن وَهْعَرْتُ بمَْلٍ ديد إل الاحة َُِتُ عن الْسَفر تَوْبَه صَاوكة وَصَحّ 
عَزْمِي عَلَى الْبَقَاءِ في «يَغْدَانَه نَاعما هَادِئَ الْبَالٍِ لا يُعَكُرُ صَفوي أ كدر 


5 35 2 م و وه روو 


تَمَنِيْتَ أن تَنصَرفَ عني دَوَاعي السَّفَر وَالامْترَابِء وَلَكنْ مَا كل ين الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ 
قد عرض .ما لم يكن في الحسيان :إن عاءني رول من قبل الكلينة :كاوون الكشينة 


يَسْتَدْعِينِي إِلَ مُقَابَلَتِهِ - وَكُنْتْ في ذَلِكَ الَيَْم جَالِسا بَيْنَ أَضْدِقَائِي مُطْمَئِنَّ الْبَالٍ - فَلَمْ 


تَرَدَدْ في تَلْبيّة الآمر. 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


(؟) في حَضْرَة الْخَلِيفَةِ 


وَلَمّا مَكلْتُ بَيْنَ يَدَي الْخَلِيقة حَيَيْتَهُ فَرَحّبَ بِقدُومِي كم قَانَ لي: «لَقَدٍ الخْتَرتْكَ يا 
باد - دُون ساك من الى - لِعَدْمت إى َلِكِ «مرَفيبء 0 الْهَدِيَةٌ 


05 


لظ 


وَتْبلََهُ سَلَامِي وَتَحِيَّاتي» فَوَقَعَ عي هَذَا الْحَبَرُ وُقوعَ الصّاعِقَة: وَقَلْتْ لَهُ: «أَنَا عَبْدُكَ 
الْخاضَعٌ يا أمين المؤمنين” وليمن فى قدرقى أ نْ أَعْصِيّ لَكَ أَمْرَاء وَلَكتَنِي أوسا 00-7 
ا توركل لي جع هر كز صَادِقَةٌ وَأَقِسَمْتْ ألا أُقَارقَ 


بَلَدِي» و وَقَد أَصْبَحْتُ الآنَ شَيْخًا كبيرَ السّنَ لا فدرَةَ لي عَلَى السَّفَرِ وَمَتَاعبِو!» 

امن كانه 16 ىا حَدَتَ لي في أَسْفَاري السّابقَة بق فخ الأخطان: والعقارف 
فَعَحِبَ مِنْ ذَلِكَ أَدٌ الَْجّبِ وَقَالَ لي: دحا | نيك عرو من فحن ا سعفة ولك 
ذلك ل ينككني أن د أقهة إليذنينا اننظ فلشث أعلقك شيك أختويمن أن عذهَب إل علد مَلِك 
ميته وَتَخمِل لَه مدي وتحِيّتِي كم تود ْنَا سَِمَا آمنه قلسن م الشؤوعة أن 


ع ملا 


يَبْدَأَنِي بِالْوْدٌ وَالإإخلاص فلا أحينة بِمَا هُوَ أَهْلُ لَهُ منّ الشكر وَالقَنَاءِ؟ 


- 


07 


الرحلة السابعة 


(6) السَّفَرْ إلى جَزِيرَةٍ سَرَنْدِيبَ 
َلَمْ أَسَْطِعْ مُخَالَفَةَ أمرهء وَأَجَبْتَهُ بِالسّمُْع وَالطّاعَة فَفَرِحَ فَرَحًا شَدِيدًا وَمَتَحَنِي أَلْفَ 


26 


ورتاوك انال نادت كك انق فى يكال كدير - قَؤْقَ مَا أغطاني - لأَنْفقَ مئة 


عَلَى هَذْه الرّخلّة. 
فَسَافَرْتُ بِهَدِيتِ وَكتَابِهِ إلى جَزِيرَة «سَرَنْدِيبَ» وَطَابَتْ لَنَا الرّيحُ يام وَلَيَاِيَ كن 
وَصَلْنا إِلَيّْهَا سَالِمِينَ. 


(0) في حَضُرَةٍ مَلِكِ سَرَنْدِيبَ 


0 


وَلَمْ كد أَذْمَبُ إِلَ مَلِكِ «سَرَئْدِيبَ» حَنَّى أَقَبَلَ عي وَفَرحَ بقدُومِي فَرَحًا شَّدِيدًا وَقَالَ لي: 


2 


«لَقَدْ كُنث في شَوْقٍ شَّدِيدٍ إِلَيْكَ يا سِندِبَاكُ وَكُنْتْ كثيرًا اشح 6ل وا عق عجّبٌ بصدْ 


2 > 


كن 


فَشَكَرْت لَهُ ذَلِكَء وَقَدَّمْت إِلَيّْهِ كتَابَ الخليفة وَمَدِيتَهُ فَسرّ بهمًا سُرٌورًا عَظيمّاء 


وَمكنك فق ضدافكه أناما كفيرة 3 اشكاذننه ف العودة إلى بَلدِي فَأْسفَ على ذَلِكَ أَشَّدَّ 
لْأَسَفِء وَلَمْ يَآَذَنْ لي في السَّفَر إِلّا بَعْدَ جَهْدِ عظيم لشْدّة تَعَلّقهِ بي» وَأَمْدَانِي شَيْمَا كثِيرًا 


4 
22 


مِنَ التّقائّس وَالتّحَفٍ فَقَبلتُهَا مَاكِرًاء كُمّ وَدَعْتهُ وَأَنَا آسفٌ على فراقه. 
(5) ُصُوصٌ الْبَحْرٍ 

وَرَأَيْتُ إِحْدَ ا 0 إلى «الْبَهْرَة» فَنَرَلْتٌ إِلَيْهَا وَسَارَتْ بتافي الْبَحْرِ وَكَانَتِ الريحٌ 
طن التو قلا دراه فقن كه بَعَهَ أيّام تَلْهُو وَتَلْعَبُ وَنْكَنّي فَرحِينَ يقرب الْعَوْدَةٍ 
إلى الْوَطَنء ٠‏ وَفي ا ار مكنا صوصن الْبَحْر فََتَلُوا كُلَّ مَنْ نْ قَاوَمَهُمْ شَرّ قتلة 
وَسَلَبُوا مَا مَعَنَا منْ تَرْوَةِ وَمَتَاعَ وَأ سَرُوا مَنْ بَقيَ منًا وَوََعْتْ في قَبْضَتِهِمْ أَسِيرَاء كُمَ 
ذهَبُوا بِمَْكبنًا إلى جَزِيرَة بَعيدَةِ فَبَاعُونَا فيها بَيْعَ اْعَبِيد فَاشتَرَادٍ تب ولت 
وَكْسَانِي َآَانِي عِنْدَهُ كم سَألني بَعْدَ أيّام قَلَائِلَ عَمّا أَحْسِتَهُ من الْعَمَلِ فَقُلْتُ له 


تَاجِنٌ غَنَىّ ل 0 عَمَل عر التكاية وَقَنْ وَفَعْثْ في قَيْضْة صوص الْبَحْر أسيرا:» 


رف 


السّنْدِبَانُ البَخرىٌ 


2000 ده ج22 020 > 5 50 ا 50 ور 3 
فَقَالَ لي: «أَلَمْ تَتَعَلّم الصَّيْدَ؟» فَأَجَبْتَهُ: «لَقَدْ تَعَلّمْتهُ في صِبَايء وَفي قذرتي 
يَعلَّ قليل من الْمَرَانّة.» 


(9) صَيْدُ الفيل 


تأغطاني َوْسَا ونتالك وأذكده ي مَعَهُ يلاه كم دحب بين إل 1 بَعِيدَةٍ وَقَالَ لي: «إِنَّ هَذِهِ 
الْعَابَةَ مَمْلُوءَة بالفيكة, ول م طَلْبَّهُ منكَ أَنْ تَحْتَبِىَ في بَعْض الأَشْجَّار الْعَالِيّة وَمَعَكَ 
قَوْسُكَ وَنِبَالُكَ فَإِدَا اضْطَّدْتَ فيلًا 5 إل لتخبرني بتك - 

م رَجَعَ من حَيْثْ أَنَى وَترَكنِي وَحْدِي, فَصَعِدْتْ إِلَ شَجَرَةِ عَاليّة وَبَقِيتْ عَلَيْهَا طُولَ 
اليل فَلَمْ أ شَيْكَاء وَلَمّا أَقْرَكَتَ الشّمْسُ رَأَيْتُ ُ فَطيكًا من الفيلة يقترت فطقت مهام 


على أَحَيِمًا فَقَتلنْهُ وَهَرَبّ بَاقي الفيلة, قَذَهَيْتٌ إل سَيّْدِي وَأَخْبَْتهُ بمَا فعَلْتْ فَمْمّ بلك 


وَشَكْرَنِي شُكُرًا جَزِيلًا وَعَادَ مَعي 0 اله فَحَفَرْنَا حُفْرَةَ كبيرَةٌ وَارَيْنَا فيها جُنَّهُ الْفيلٍ 
حَنَى ذا مَحَى عَلَيْهِ زَمَنْ طَويلْ عَادَ إِليْهِ فَأخَدَ عِظَامَهُ لِيَبِيعَهَا يأغلى ثَمَنِ. 


الرحلة السابعة 


صْطَاد في كُلَّ يَوْمِ فيلا وَأَدْفنُهُ حَنّى مَضَى عَلَيّ شَهْرَانِ وَكُنْتُ أَتَتَقلْ مِنْ 
هجَرةٍ إل أُخْرَى حَنَّى لا َفْطَن ليل يه إلى مَكَانِيء وَفي ذَاتِ يَوْمٍ دَأَيْتُ قَطِيعًا مِنْهَا مرا 
ِل الجر التي كُنْتْ فَوْقَهَا. فَتَو توفت لش وَبَعْدَ قَِيل جَاءَتِ الْأَفيّالُ فَأُحَاطَتْ ِالشّجّرَةٍ 
وَجَعَلَثْ د م را ار ال اليا 
وَسَقَطً د اتدل ارس كي وَجَاءَ فيل كبيرٌ قلف خْرْطُومَهُ عَلَى جذ جِذْع الشجّرّة التي 
0 وَجَدَبَهَا إِليْهِ جَذْبَة قَويّةً. فَاقتلَعَهَا منْ جِذُورِهًَا عقيف إل الأنضن: 


0١ 


للم 


و ل 5 رله وى رم 2كه 0 سكي عوج 9 دعري سل؟أسة 
فارج الفيل يهني رفكي يزطوود وأ حلسيني عل ظؤرة وأناننين القواه والعوت من 
و 


0 مَا لَحِقَنِي مِنَ الْخَوْفِِ كم سَارَ بي وَمِنْ خَلَفِهِ الأيَالُ الآخْرى إِلَ مَكَانِ قَرِيبٍ حَيْتْ 
قف وَأنْركنِي إِلَ ال لض وَكَادتٍ الْفيكةُ دُونَ أَنْ تَمَسَّنِي بِأَذّىء فَخْيلَ إِيّ أَنَنِي حَالِمّْ 


ماع خط وأو دكي 
(9) مَقترة الفيّلة 
لتو الي جا د عرفا حو رد لاق ف لتقم كد ل راق ع لماه 2 بع وه راية 0 1 
وَنَعْلَرْتُ فيمًا حَوْلِي فَرَأَيْت كَوْمَةَ منْ عظام الأفيّالٍ وأنيَابهَا فَأَدْرَكْت أنهَا لَمْ تخضرني إِلى 
هَذَا المكان إِلَّا لِأَكُفٌ عَنْ قَتْلِهَا. وَكَأَنّهَا عَلِمَث أَنَنِي لا أقدَلّهَا إِلَا بُغيَة الْحُصُولٍ عَلَى الْعَاجِ 
فَجَاءَتْ بي إِلَ هَذهِ الْمَقبَرّةِ لأحملَ مِنَهُ مَا أسْتَطِيعٌ حَمْلَهُ. 


0 ف نا ولو عد عا د ما وق لور ف لق ل وو فد ولو رك مقا 
وَعُدْتٌ مُسْرعًا إلى سَيّدِي فَلَمْ يَكَدْ يَرَانى حَتَى أقبل علي يُهَنْتنى بِالسَّلامَةِ وَقَالَ: «لَقَدْ 


8 
5ه 9 ةسام م وو 


3 اتنس اكأسهة دغ لم ووبتم اس 6م 7 56 م رايط ا ع 5 
مَرَرْتٌ بِالْعَابَةِ الْيَوْمَ قرَأَيْتُ قَوْسَكَ وَنِبَالَكَ مُلْقَاةَ على الأزض إِلَ جَانِبِ شَجَرَةِ مُقتلَعَةِ منْ 


كلا 


الرحلة السابعة 


جُذورها فَأَيْقَنْت أ نَّ الْأفيَالَ قَتلَتَكَ كمَا فَكَدَتْ غَيْرَكَ منْ عَِيدِنًا مِنْ قَبْلٍ. فَكَيْفَ نَحَوْتَ؟ 


يا 08 


ال وا 
)٠١(‏ خَلَاصٌ السَّنْدِبَادِ مِنَ الْأَمْرٍ 


فَفَرحَ بِدَلِكَ فَرَحَا شَدِيدًا وَشَكَرَنِي عَلَى ذَكَائِي كُلَّ الشكْرء وَقَالَ لي: «لَقَدْ هَدَيْتنِي إِلَ 


طريق ذنوة طاقة الم اك لكخليه امن فين وََدْ أَعْتَقْتّكَ وَجَعَلْتُكَ حُرَا. فَمَكَرْتٌ له 
ذَلِكَ وَفَرحْتٌ بِخَلَاصِي من الى وَالْمُتُوَكة : وَاشكادنثه في الْعَوْدَة إلى وَطَنِي فَأَغطَانِي مَل 


2 سو مهةو 


كثيرَا وَهَدَايًا نَّفِيسَةٌ. وَمِقَدَارًا وَافرًا من الْعَاجِ بِعْتّهُ - فيمًا بَعْدُ - بأغلى تَمَنِ. 


)1١(‏ الْعؤدةٌ إل الْوَطَنٍ 


م مَرَلْتُ إل مَرْكَبٍ كَانَ مُسَافِرًا إل «الْبَمْرَة» قَسَانَ في الْبَحْرِ أيّامَا وَلَيَاييِ حَنّى وَصَلَ إِلَ 


0 


- 


باركيك فَأمْرَعْتُ بِالنُرُولٍ وَأنَا أَحْمَدُ الله لله على سَلَامَتِي من الّبَحْر » وَذَّهَيْتْ مَعَ قَافلّةِ كَانَتْ 
سَاكدة عَرَةَ إل «يَغْدَانَ» وَمَا َلْنَا سَايْرِينَ في الْيرٌ أيَّاما وَلَيَايّ ل وَصَلْنَا إِلَيّهَاء 


(19)في بَعْدَادَ 


ده كيده 


وَلَمْ أكَدْ أَدْخْلُ «بَغْدَادَه حَنَّى قَابَلنِي أَهِْي وَأَصْحَابِي فَرحِينَ بعَوْدَتِي سَالِمًا. وَلَمّا ذَهَيْتُ 
إلى الْخَلِيقةِ «مَارُونَ الرّشيده فَابَكَنِي أَحْسَنَ مُقَابكَةِ وَفْرِحَ بِقَدُومِي أشَدَّ الْفَرَح وَقَالَ لي: 


3 


ا : 


«لَقَدْ أقلقني غيَابْكَ وَخَشِيتٌ عَلَيْكَ أنْ يَكُونَ قَنْ أَصَابَكَ سُوءٌ؛ فَمَاذَا عَوَّقَكَ 5 


ا ل إق + قدو مق لا م دمن انر “نت وكير أله امن ل 2 30 ولك دن َم ى م 


مِنْ ذَهَبٍ لِتَكُونَ عبرَة 7 مَنْ قرَأقاء وَكَافَني أَجْوَلَ مُكَافأة أة قدت مث عنْده شَاكرًاء 
وفك ذَلِكَ الْيَوْم وَأنَا في «بَعْدَائَ أنْعَمُ بَينَ هي وَأْصْحَابِي بَعيدًا عن الْأسْفَارٍ آمنًا مِنَ 


الْمَخَاوفٍِ وَالفطَان: 


اا 


سيبك لبخي 
واقمة لحك 
خاتمة القصة 


وَلَمّا انْتَهَى السَّنْدِبَادُ مِنْ كلامهء الْتَقَتَ إلى الْهِنْدِبَادٍ الْحَمَالٍ وَقَالَ لَهُ: «وَالآنَ مَا رَأَمْكَ 
00 يق؟ هَل سَمِعْتَ في حَيَاتِكَ أَغرّبٌ مِنْ هَذْهِ الْقصّة؟ وَمَلْ تَعَرّض أَحَدٌ مل ما 


تحن من المَهَاِكِ وَالَخْطَارِ؟ ألَيْسَ مِنْ حَقَي - بَعْدَ كُلَّ ما لَقِيتهُ من الْمَتَعِبٍ 
ا 2 أن أقفق البَقيّةٌ الْبَاقيَةَ منْ عُمْري ادك مُظمَقكًا 6 


1 


فَقَامَ إِلَيْهِ «الْهنْدِبَانُ» الْحَمّالَ وَقبّنَ يَدَهُ ‏ في الحترام وأدب - ثم قَالَ لَهُ: «الْحَق م 
لم شق أغرّبّ منْ قصّتكَء ولَسْتٌ أرى أحَدًَا أَجْدَرَ منْكَ بِالسّعَادَةٍ ِْنَكَ أَدْرَكْتَهَا بحِدٌّ 


2: 


وَاجْتِهَادِكَ وَلَيْمَتْ مََاِعبِي التي أحْتَملُها عل يَوْم يما مَذْكُووا إِذَا قيسّث إلى بكوتراحة 
مِنْ رخلاتك الْعَحِيبَةِ! وَلَقَدْ صَدَقَ الْقَابَلَ: 0 يَرْكْبٍ الأهْوَالَ لَمْ يتل الرّغَائْبَ» 

وَقَدْحَلَّاكَ الله بصِفَاتٍ نَارَ, َأَْتَ - فَضْلَا عنْ شَجَاعيِكَ وَجُْتِكَ - مُحِْنٌ بار 
ِالْفقَرَاء والْمَسَاكِين وَلَيْسَ لي م ما أُكَافيُكَ به - بَعْدَ القَناء ء عَلَيْكَ - 


اله فيك وأطال خوك وَمَتْعك يكؤوقة خف 


13 


03 
ه ا و2 


لَهُ «السَنْدِبَادُ» وَقَرَّبَهُ إِلَيْهِ ومَنَحَهُ مامَةٌ دِينَارٍ أخوق: وطَلَبَ إِلَيْهِ أن يأكْلَ مَعَهُ كل 


4*4 


م 


واتحَدهُ «السَّنْدِبَانُ» صَاحِيًا لَهُ فَأَغْنَاهُ بَعْدَ فقردء وأصْبّحَ «الْهِنْدِبَان» - مِنْ ذَلِكَ 
الْيَُْم - منْ خيرة أَصّفِيَاءِ «السَّنْدِبَاب» وَنْدَمَائِهِ. 


7غ 


